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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
E DELLE POLITICHE SOCIALI 


DECRETO 12 marzo 2009. 


Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, 
il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376. 


IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
E DELLE POLITICHE SOCIALI 


DI CONCERTO CON 


IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
CON DELEGA ALLO SPORT 


VISTA la legge 29 novembre 1995, n. 522 recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione 
contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»; 


VISTA la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività 
sportive e della lotta contro il doping»; 


VISTA la legge 26 novembre 2007, n. 230 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza 
generale UNESCO il 19 ottobre 2005»; 


VISTO il decreto ministeriale 31 ottobre 2001, n. 440 recante «Regolamento concernente 
l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping 
e per la tutela della salute nelle attività sportive»; 


VISTO il decreto ministeriale 4 aprile 2008 recante «Revisione della lista dei farmaci, delle 
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è 
considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 20/05/2008, n. 117, suppl. ord. n. 130; 


VISTO l’emendamento all’appendice della Convenzione internazionale contro il doping nello sport 
contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, in vigore dal 
1° gennaio 2009 e che recepisce la lista elaborata dall’ Agenzia Mondiale Antidoping (WADA- 
AMA); 


VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 recante «Delega di 
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri on. Rocco Crimi»; 


VISTO il decreto ministeriale 15 luglio 2008 recante «Delega di attribuzioni del Ministro del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per 
taluni atti di competenza dell’amministrazione»; 


VISTA la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della 
salute nelle attività sportive espressa in data 26 febbraio 2009; 


CONSIDERATA la necessità di armonizzare, entro il termine del 1° gennaio 2009, la lista dei 
farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui 
impiego è considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell’art. 2, comma 3, 
della legge 14 dicembre 2000, n. 376; 


CONSIDERATO il presente decreto sostitutivo del decreto ministeriale 4 aprile 2008, già citato in 
premessa; 
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Decreta: 
Art. 1 


1. E° approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all’allegato III, il cui impiego è 
considerato doping a norma dell’articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione 
alla lista adottata con l’appendice I della Convenzione internazionale contro il doping nello 
sport adottata a Parigi nella XXXII Conferenza generale UNESCO, ratificata con la Legge 26 
novembre 2007, n. 230 e con l'emendamento all’appendice della Convenzione contro il doping 
nello sport ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2009 e 
riportata nell’allegato I. 

2. Sono approvati 1 criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all’allegato II. 


La lista è composta dalle seguenti cinque sezioni: 

SEZIONE 1: classi vietate; 

SEZIONE 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; 

SEZIONE 3: medicinali contenenti principi attivi vietati; 

SEZIONE 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali; 
SEZIONE 5: pratiche e metodi vietati. 


e oe e ®e ® L) 


Art. 2 


Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente le disposizioni contenute 
nel decreto 4 aprile 2008, meglio indicato in premessa, ed entrano in vigore il 1° gennaio 2009. 


Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 12 marzo 2009 


p. Il Ministro 
Il Sottosegretario di Stato 
FAZIO 


Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
con delega allo sport 
CRIMI 


Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2009 
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 296 
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Allegato I 


Codice Mondiale Antidoping 


LA LISTA DELLE SOSTANZE 
VIETATE E METODI PROIBITI 
2009 


STANDARD 
INTERNAZIONALE 


Il testo ufficiale della Lista è depositato presso la WADA; è pubblicato in Inglese e Fran- 
cese. In caso di disparità tra la versione Inglese e quella Francese, farà fede la versione 
Inglese. 


Questa Lista entra in vigore il 1° Gennaio 2009 


Traduzione non ufficiale 
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LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI - ANNO 2009 


CODICE MONDIALE ANTIDOPING 


In vigore dal 1° Gennaio 2009 


L'uso di qualsiasi farmaco deve essere limitato a motivate indicazioni mediche 


Tutte le sostanze proibite (ai sensi dell’’Articolo 4.2.2 del Codice del 2009) devono essere con- 
siderate “Sostanze Specificate” * ad eccezione delle Sostanze incluse nelle classi S1, S2, S4.4 
e S6.a, e dei Metodi Proibiti M1, M2 e M3. 


SOSTANZE E METODI SEMPRE PROIBITI 
(IN e FUORI COMPETIZIONE) 


SOSTANZE PROIBITE 


S1. AGENTI ANABOLIZZANTI 


Gli agenti anabolizzanti sono proibiti. 
1. Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA 
a) Gli SAA esogeni*, includono: 


1-androstendiolo (5a-androst-1-ene-3B,17B-diolo ); 1-androstendione (5a-androst-1- 
ene-3,17-dione); bolandiolo (19-norandrostenediolo); bolasterone; boldenone; boldione 
(androsta-1,4-diene-3,17-dione); calusterone; clostebol; danazolo (17a-etinil-17p- 
idrossiandrost-4-eno[2,3-d]isoxazolo); deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17-idrossi- 
17a-metilandrosta-1,4-dien-3-one); desossimetiltestosterone (17a-metil-5a-androst-2- 
en-17p-olo); drostanolone; etilestrenolo (19-nor-17a-pregn-4-en-17-olo); fluossimeste- 
rone; formebolone; furazabolo (17-idrossi-17a-metil-5a-androstano[2,3-c]-furazan); 
gestrinone; 4-idrossitestosterone (4,17p-diidrossiandrost-4-en-3-one); mestanolone; 
mesterolone; metenolone; metandienone (178-idrossi-17a-metilandrosta-1,4-dien-3- 
one); metandriolo; metasterone (2a, 17a-dimetil-5a-androstane-3-one-17-o0l); metil- 
dienolone (17-idrossi-17a-metilestra-4,9-dien-3-one); metil-1-testosterone (17p- 
idrossi-17a-metil-5a-androst-1-en-3-one); metilnortestosterone (17p-idrossi-17a- 
metilestr-4-en-3-one); metiltrienolone (17-idrossi-17a-metilestra-4,9,11-trien-3-one); 
metiltestosterone; mibolerone; nandrolone; 19-norandrostenedione (estr-4-ene- 
3,17-dione); norboletone; norclostebol; noretandrolone; ossabolone; ossandrolone; 
ossimesterone; ossimetolone; prostanozolo (17p-idrossi-5a-androstano([3,2- 
c]lpirazolo); quinbolone; stanozololo; stenbolone; i-testosterone (17-idrossi-5a- 
androst-1-en-3-one); tetraidrogestrinone (18a-omo-pregna-4,9,11-trien-17B-01-3-one); 
trenbolone ed altre sostanze con simile struttura chimica o simile/i effetto/i biologico/i. 


b) Gli SAA endogeni**, quando somministrati per via esogena: 


androstenediolo (androst-5-ene-3B,17B-diolo); androstenedione (androst-4-ene-3,17- 
dione); diidrotestosterone (17-idrossi-5a-androstan-3-one) ; prasterone (deidroepian- 
drosterone, DHEA); testosterone ed i seguenti metaboliti ed isomeri: 


5a-androstan-3a,17a-diolo; 5a-androstan-30,17-diolo; 5a-androstan-3B,17a- 
diolo; 5a-androstan-3},17B-diolo; androst-4-ene-30,17a-diolo; androst-4-ene- 
30,17-diolo; androst-4-ene-3B,17a-diolo; androst-5-ene-3a,17a-diolo; androst-5- 
ene-30,17}-diolo; androst-5-ene-3B,17a-diolo; 4-androstenediolo (androst-4-ene- 
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3B,17-diolo); 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione);; epi-diidrotestosterone 
epitestosterone; 3a-idrossi-5a-androstan-17-one; 3p-idrossi-5a-androstan-17-one; 
19-norandrosterone; 19-noretiocolanolone. 


Nel caso in cui uno steroide androgeno anabolizzante possa essere prodotto a livello endoge- 
no, un campione biologico sarà considerato positivo, contenente cioè questo steroide, qualora 
la concentrazione di questi o dei suoi metaboliti o marker (e/o qualsiasi altro rapporto di con- 
centrazione pertinente, riscontrato nel campione dell'atleta) differisca in misura così elevata 
dal range dei valori normalmente riscontrati nell'uomo, da non poter essere considerata 
compatibile con una normale produzione endogena. Un campione biologico non deve essere 
considerato come contenente una sostanza proibita ogni qual volta l'atleta fornisce prova che 
la concentrazione della sostanza proibita o dei suoi metaboliti o marker e/o qualsiasi altro 
rapporto di concentrazione rilevato nel campione stesso sia attribuibile ad una condizione fi- 
siologica o patologica. 


In ogni caso, e per qualsiasi concentrazione, il campione biologico dell'atleta sarà considerato 
contenente una sostanza proibita quando il laboratorio fornisce un riscontro analitico di posi- 
tività e, sulla base di una metodica analitica affidabile (es. IRMS), può dimostrare che la so- 
stanza proibita è di origine esogena. In questo caso, non sono necessarie ulteriori indagini. 


Quando un valore rientra nel range dei livelli normalmente riscontrati nell'uomo e una meto- 
dica analitica affidabile (es. IRMS) non ha accertato l'origine esogena della sostanza, ma sus- 
sistono indicazioni, come ad esempio un confronto con i profili steroidei endogeni di riferi- 
mento, di un possibile uso di una sostanza proibita, oppure quando un laboratorio ha riporta- 
to un rapporto T/E maggiore di quattro (4) ad uno (1) e una metodica analitica affidabile co- 
me l’IRMS non ha determinato l'origine esogena della sostanza, l'Organizzazione Antidoping 
competente dovrà condurre ulteriori indagini che prevedano il riesame di ogni test preceden- 
te o l'esecuzione di altri tests. 


Quando è richiesta una ulteriore indagine, il risultato dovrà essere considerato dal laboratorio 
come atipico e non come riscontro di positività. Se il laboratorio accerta, usando un metodo 
analitico affidabile supplementare (come l'IRMS), che la Sostanza Proibita è di origine esoge- 
na, non sono necessarie altre indagini e il campione sarà considerato positivo, vale a dire 
contenente la sostanza proibita. Se non è stato utilizzato un ulteriore ed affidabile metodo 
analitico (es. IRMS) e non sono disponibili almeno gli ultimi tre risultati di precedenti test, 
l'Organizzazione Antidoping competente accerterà il profilo longitudinale dell'atleta per mezzo 
di un minimo di tre test da effettuarsi, senza preavviso, in un arco temporale di tre mesi. Il 
risultato che ha determinato lo studio longitudinale dovrà essere riportato come atipico. Se il 
profilo longitudinale dell'atleta, ottenuto nei successivi controlli, non risultasse compreso nei 
limiti fisiologici normali, il risultato dovrà essere considerato come riscontro analitico di posi- 
tività. 


In casi estremamente rari, possono essere riscontrabili nelle urine concentrazioni molto bas- 
se, a livello di nanogrammmi per millilitro (ng/ml), di boldenone di origine endogena. Quando 
un laboratorio riscontra una tale bassa concentrazione di boldenone e l'applicazione di una 
metodica analitica affidabile (es. IRMS) non abbia accertato la natura esogena della sostanza, 
possono essere eseguite ulteriori indagini con test aggiuntivi. 


Nel caso del 19-Norandrosterone, il dato analitico di positività riscontrato da un laboratorio è 
considerato una prova scientificamente valida della natura esogena della sostanza proibita. In 
questo caso, non sono necessarie ulteriori indagini. 

In caso di mancata collaborazione dell'atleta allo svolgimento delle indagini, il campione bio- 
logico dell'atleta sarà considerato come contenente una sostanza proibita. 
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2. Altri agenti anabolizzanti, inclusi ma non limitati ad essi: 


Clenbuterolo, modulatori dei recettori androgenici selettivi (SARM), tibolone, zera- 
nolo, zilpaterolo. 


Relativamente a questo paragrafo: 

*“esogeno” si riferisce a una sostanza che non può essere prodotta naturalmente 
dall'organismo 

** “endogeno” si riferisce a una sostanza che può essere prodotta naturalmente 
dall'organismo 


S2. ORMONI E SOSTANZE CORRELATE 
Sono vietate le seguenti sostanze ed i loro fattori di rilascio: 


1. Agenti Stimolanti l’Eritropoiesi (ad es. Eritropoietina (EPO), darbopoietina 
(dEPO), hematide); 

2. Ormone della crescita (hGH), Fattori di crescita insulino-simile (es. IGF-1), 
Mechano Growth Factors (MGFs); 

3. Gonadotropina corionica (hCG) e Ormone Luteinizzante (LH) proibiti negli uo- 
mini; 

4. Insuline; 

5. Corticotropine 


ed altre sostanze con struttura chimica simile o effetto/i biologico/i simile/i. 


A meno che l’Atleta non possa dimostrare che la concentrazione sia dovuta ad una condizione 
fisiologica o patologica, un campione sarà considerato contenente una sostanza proibita (co- 
me quelle sopra elencate) quando la concentrazione della sostanza proibita o di suoi metabo- 
liti e/o la presenza di pertinenti rapporti di concentrazione o di markers nel campione 
dell'atleta risponda ai criteri di positività stabiliti dalla Wada oppure superi il range dei valori 
normalmente riscontrati nell'uomo, da essere difficilmente compatibile con una normale pro- 
duzione endogena. 


Se un laboratorio, avendo utilizzato una metodica analitica affidabile, riscontra che la sostan- 
za proibita è di natura esogena, il campione sarà considerato contenere una sostanza proibita 
e sarà riportato come un riscontro analitico di positività. 


S3. BETA-2 AGONISTI 


Tutti i beta-2 agonisti inclusi i loro isomeri D ed L sono proibiti. 


Fanno eccezione il formoterolo, il salbutamolo, il salmeterolo e la terbutalina, quando sommi- 
nistrati per via inalatoria, che però richiedono un’esenzione a fini terapeutici (TUE) in applica- 
zione della sezione di riferimento dello Standard Internazionale per le Esenzioni a Fini Tera- 


peutici. 


Nonostante la concessione di una esenzione a fini terapeutici, la presenza di salbutamolo nel- 
le urine in concentrazione superiore a 1000 ng/ml sarà considerata riscontro analitico di posi- 
tività a meno che l'Atleta non dimostri, mediante uno studio farmacocinetico controllato che 
l'anormale risultato sia la conseguenza dell'utilizzo di una dose terapeutica di salbutamolo per 
via inalatoria. 
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S4. ANTAGONISTI E MODULATORI DEGLI ORMONI 
Sono proibite le seguenti classi: 


1. Inibitori dell’aromatasi, compresi, ma non limitati a: anastrozolo, letrozolo, ami- 
noglutetimide, exemestano, formestano, testolattone. 


2. Modulatori selettivi dei recettori estrogenici (SERM), compresi, ma non limitati a: 
raloxifene, tamoxifene, toremifene. 


3. Altre sostanze anti-estrogeniche comprese, ma non limitate a: clomifene, ciclo- 
fenil, fulvestrant. 


4. Agenti che modificano la funzione/le funzioni della miostatina, inclusi, ma non limi- 
tati a: gli inibitori della miostatina. 


S5. DIURETICI ED ALTRI AGENTI MASCHERANTI 
Gli agenti mascheranti sono proibiti. Essi includono: 


Diuretici, probenecid, espansori del plasma (ad es. somministrazioni endovenose di al- 
bumina, destrano, amido-idrossietilico e mannitolo) 


ed altre sostanze con effetto/i biologico/i simile/i. 
I diuretici includono: 


Acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, clortalidone, acido etacrinico, 
furosemide, indapamide, metolazone, spironolattone, tiazidi (ad es. bendroflume- 
tiazide, clorotiazide, idroclorotiazide), triamterene, 

ed altre sostanze con una struttura chimica simile o simile/i effetto/i biologico/i (ad eccezione 
del drosperinone e della somministrazione topica di dorzolamide e brinzolamide, che non so- 
no proibiti). 


* AI ra PI . . I . n . - . * - 
Un’esenzione a fini terapeutici non è valida se l'urina dell'atleta contiene un diuretico in associa- 
zione a livelli di soglia o di sotto-soglia di una sostanza(e) esogena/e proibita(e). 
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METODI PROIBITI 


M1. POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO DI OSSIGENO 


Sono proibiti i seguenti metodi: 
1. Il doping ematico, compreso l’uso di sangue autologo, omologo o eterologo o prodotti con- 
tenenti globuli rossi di qualsiasi origine. 


2. Potenziamento artificiale dell’assorbimento, del trasporto o del rilascio di ossigeno, 
compresi, ma non limitati alle sostanze chimiche perfluoridiche, all’efaproxiral 
(RSR13) e a prodotti di emoglobina modificata (ad es. sostituti del sangue basati 
sull'’emoglobina, prodotti di emoglobina microincapsulata). 


M2. MANIPOLAZIONE CHIMICA E FISICA 


1. Manipolazione, o tentata manipolazione, per alterare l'integrità e la conformità dei cam- 
pioni raccolti nei controlli antidoping. Questi includono, ma non si limitano a cateterizza- 
zione, sostituzione e/o alterazione di urina. 


2. Le infusioni endovenose sono proibite, tranne che nell’ambito della gestione di 
trattamenti chirurgici, di emergenze mediche o di specifiche indagini cliniche. 


M3. DOPING GENETICO 


E’ proibito il trasferimento di cellule o elementi genetici o l'utilizzo di cellule, elementi genetici 
o agenti farmacologici capaci di modulare l’espressione di geni endogeni, aventi la capacità di 
migliorare la performance atletica. 


Sono proibiti gli agonisti del recettore è attivato dal Proliferatore del Perossisoma (PPARd) 
(ad es. GW 1516) e gli agonisti dell'asse PPARO-AMP-protein chinasi attivato (AMPK) (ad es. 
AICAR). 
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SOSTANZE E METODI 
PROIBITI IN COMPETIZIONE 


In competizione, in aggiunta alle classi sopra indicate (da S1 a S5e da 
M1 a M3) sono proibite le seguenti classi: 


SOSTANZE PROIBITE 


S6. STIMOLANTI 


Sono proibiti tutti gli stimolanti (inclusi, ove pertinenti, i loro isomeri ottici (D ed L), ad ecce- 
zione dei derivati dell’imidazolo ad uso topico e quegli stimolanti inclusi nel Programma di 
Monitoraggio 2009*. 


Gli stimolanti comprendono: 
a: Stimolanti “Non Specificati”: 


Adrafinil, amfepramone, amifenazolo, amfetamina, amfetaminile, benzfetami- 
na, benzilpiperazina, bromantan, clobenzorex, cocaina, cropropamide, croteta- 
mide, dimetilamfetamina, etilamfetamina, famprofazone, fencamina, fenetilli- 
na, fenfluramina, fenproporex, furfenorex, mefenorex mefentermina, mesocar- 
bo, metamfetamina (D-), metilenediossiamfetamina, metilenediossimetamfe- 
tamina, p-metilamfetamina, modafinil, norfenfluramina, fendimetrazina, fen- 
metrazina, fentermina, 4-fenilpiracetam (carfedone), prolintano. 


Uno stimolante non espressamente inserito in Lista in questa sezione è una “Sostanza 
Specificata”. 


b: “Stimolanti Specificati” (esempi): 


Adrenalina**; catina***; efedrina****, etamivan, etilefrina, fenbutrazato, 
fencamfamina, eptaminolo, isometeptene, levmetanfetamina, meclofenossate, 
metilefedrina****, metilfenidato, nichetamide, norfenefrina, octopamina, ossi- 
lofrina, paraidrossiamfetamina, pemolina, pentetrazolo, fenprometamina, pro- 
pilesedrina, selegilina, sibutramina, stricnina, tuaminoeptano 


ed altre sostanze con una struttura chimica simile o con simile/i effetto/i biologico/i. 


* Le seguenti sostanze incluse nel Programma di Monitoraggio 2009 (bupropione, caffeina, 
fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradolo, pseudoefedrina, sinefrina) non sono considerate 
Sostanze Proibite. 

** L'adrenalina associata ad agenti anestetici locali o somministrata per via locale (es. nasa- 
le, oftalmologica) non è proibita. 

*** La catina è proibita quando la sua concentrazione nelle urine è superiore a 5 micro- 
grammi per millilitro. 

**** L'efedrina e la metilefedrina sono proibite quando la loro concentrazione nelle urine è 
superiore a 10 microgrammi per millilitro. 
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S7. NARCOTICI 


Sono proibiti i seguenti narcotici: 
Buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), fentanil e suoi derivati, idro- 
morfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone, pentazocina, petidina. 


S8. CANNABINOIDI 


Sono proibiti i cannabinoidi (es. hashish, marijuana). 


S9. GLUCOCORTICOSTEROIDI 
Sono proibiti tutti i glucocorticosteroidi quando somministrati per via orale, endovenosa, in- 
tramuscolare o rettale. 


In applicazione dello Standard Internazionale per le Esenzioni a Fini Terapeutici, una dichia- 
razione di uso deve essere presentata dall’Atleta per i glucocorticosteroidi somministrati per 
via intraarticolare, periarticolare, peritendinea, epidurale, intradermica e via inalatoria, ad ec- 
cezione di quanto sotto elencato. 

Le preparazioni topiche quando utilizzate per via auricolare, buccale, dermatologica, (incluse 
iontoforesi/fonoforesi), gengivale, nasale, oftalmica, e per i disturbi perianali, non sono proi- 
bite e non richiedono Esenzione a Fini Terapeutici, né una dichiarazione di uso. 
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SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI SPORT 


P1. ALCOOL 


L'alcool (etanolo) è proibito solo in competizione, nei seguenti sport. 
L'individuazione verrà effettuata mediante analisi del respiro e/o del sangue. La soglia di vio- 
lazione delle norme antidoping (valori ematologici) è stabilita in 0.10 g/L. 


= Aeronautica (FAI) = Pentatlon moderno (UIPM) 

= Tiro con l'arco (FITA, IPC) per le discipline che includono le prove di tiro 
= Automobilismo (FIA) =» Motociclismo (FIM) 

= Bocce (bocce IPC) = Bowling a nove e dieci birilli (FIQ) 

= Karate (WKF) «= Motonautica (UIM) 


P2. BETABLOCCANTI 


Salvo diversamente specificato, i betabloccanti sono proibiti solo in competizione, nelle se- 
guenti discipline sportive. 


= Aeronautica (FAI) = Pentathlon moderno (UIPM) 

= Tiro con l'arco (FITA, IPC) (proibiti anche per le discipline con le prove di tiro 
fuori competizione) = Bowling (FIQ) 

= Automobilismo (FIA) = Motonautica (UIM) 

= Biliardo (WCBS) = Vela (ISAF) per le sole competizioni 

. Bob (FIBT) al timone 

. Bocce (CMSB, bocce IPC) = Tiro (ISSF, IPC) (proibito anche fuori 

= Bridge (FMB) competizione) 

= Curling (WCF) = Sci/Snowboard (FIS) nel salto con gli 

= Ginnastica (FIG) sci, nelle esibizioni aeree/halfpipe dello 

= Motociclismo (FIM) sci acrobatico e nell’halfpipe/big air 


dello snowboard 
Lotta (FILA) 


* N.d.T. Gli acronimi presenti nelle sezioni P1 e P2 sono riportati in lingua originale 


I betabloccanti includono, ma non si limitano a: 


Acebutololo, alprenololo, atenololo, betassololo, bisoprololo, bunololo, carteololo, 
carvedilolo, celiprololo, esmololo, labetalolo, levobunololo, metilpranololo, meto- 
prololo, nadololo, oxprenololo, pindololo, propranololo, sotalolo, timololo. 
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ALLEGATO II 


CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI CLASSI 
DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE E 
FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE E DELLE PRATICHE, IL CUI IMPIEGO È 
CONSIDERATO VIETATO PER DOPING 


La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping, istituita e regolamentata dalla Legge 14 
dicembre 2000, n. 376 e dal decreto interministeriale 31 ottobre 2001, n. 440, ha predisposto la lista 
di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche 


vietate per doping in base ai seguenti criteri e modalità. 


CRITERI GENERALI: 

1. La lista intende perseguire l’obiettivo di garantire la certezza della conoscenza e la tutela di 
coloro che praticano lo sport. 

2. Lalista, sulla base dei criteri adottati, è aggiornabile secondo le modalità più avanti definite. 

3. Le classi di sostanze vietate e delle pratiche e metodi, il cui impiego è considerato doping, sono 
state individuate, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge 376/2000, nel rispetto delle 
disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della Legge 29 novembre 1995, 
n. 522 e delle disposizioni della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata 
a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO, ratificata ai sensi della Legge 26 
novembre 2007, n. 230. 


MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA LISTA DELLE SOSTANZE E DELLE PRATICHE E METODI 
VIETATI 

La lista delle sostanze e medicinali vietati per doping è composta da quattro sezioni. La quinta 
sezione riguarda le pratiche e metodi vietati per doping. 

1. SEZIONE l - CLASSI VIETATE; 

2. SEZIONE2 - PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE; 

3. SEZIONE 3 - MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI; 

4. SEZIONE 4 - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI 


MEDICINALI; 


5. SEZIONE 5 - PRATICHE E METODI VIETATI. 
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1. I principi attivi vietati per doping sono stati individuati sulla base delle rispettive 
caratteristiche chimico-farmacologiche, ai sensi dell’ art.2, comma 2 della Legge 376/2000. 

2. Nei principi attivi vietati per doping devono considerarsi compresi i loro sali, esteri, 
complessi e stereoisomeri qualora abbiano attività farmacologica vietata. Ove previsto dalla 
Lista internazionale di riferimento, devono intendersi comprese nelle varie classi tutte le 
sostanze con struttura chimica simile a quelle espressamente indicate e/o capaci di esplicare 
attività farmacologica vietata per doping. 

3. Per i medicinali per uso topico (oftalmico), contenenti principi attivi, singoli od in 
associazione, appartenenti alla classe S5, è proibita un’assunzione diversa (per schema 
posologico e per via di somministrazione) da quella indicata nell’ Autorizzazione 
all’Immissione in Commercio (AIC). 

4. Le preparazioni contenenti derivati dell’imatazolo (Classe S6 — Simpatico mimetici singoli 
ed in associazione) ed i Corticosteroidi (Classe S9) sono proibite per qualunque via di 
somministrazione. Fanno eccezione le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per 
uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale, orofaringeo e perianale. 

5. I medicinali contenenti alcool etilico (Classe P1) non sono riportate nella Sezione 3, in 
quanto tale sostanza è presente solo come eccipiente. 

6. Il riscontro di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 4/1 può richiedere 
ulteriori controlli al fine di stabilire se tale rapporto è dovuto a condizioni fisiologiche o 
patologiche, oppure all’assunzione di sostanze proibite. 

7. Per i soggetti in età pediatrica che svolgono attività sportiva è vietato l’impiego di 
medicinali, per i quali non è prevista nell’AIC l’autorizzazione per uso pediatrico. 

8. La ripartizione in classi delle pratiche e metodi vietati è stata determinata ai sensi dell’art.2, 
comma 2 della Legge 376/2000. 

9. La Commissione partecipa ai programmi di monitoraggio previsti dagli organismi 
internazionali sull’uso di sostanze e pratiche attualmente inserite e non inserite nell’allegato 
II al presente decreto, al fine di evidenziarne l’eventuale uso non corretto nell’ambito delle 
attività sportive. 

10. Nella sezione 2 sono indicati tutti i principi attivi vietati, compresi quelli di cui attualmente 

non è in commercio, in Italia, alcun medicinale. 

11. Nelle sezioni 3 e 4 sono compresi tutti i medicinali, contenenti principi attivi vietati per 


doping, per i quali sia stata rilasciata autorizzazione all’immissione in commercio. 


12. Nella sezione 3 sono indicate altresì, per ciascun medicinale, le confezioni autorizzate e le 


eventuali relative note indicate in base al presente decreto. Nelle associazioni la sostanza 
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vietata è quella indicata per prima 0, comunque, a carattere grafico particolare. Per i 
medicinali a base di principi attivi vietati per doping e descritti nelle Monografie delle 
Preparazioni Farmaceutiche Specifiche della Farmacopea Ufficiale Italiana, sono da 
comprendere tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le confezioni presenti in Italia sul 
mercato. In particolare, per quanto riguarda i prodotti medicinali a base di Mannitolo sono 
da ritenersi compresi soltanto i dosaggi e le soluzioni predisposte per somministrazione 
endovenosa. 

13.L’esenzione per uso terapeutico delle sostanze e pratiche vietate è consentita, ai sensi 
dell’art. 1, comma 4 della legge 376/2000, nel rispetto dei regolamenti sportivi. 

14. Nella sezione 4, per favorire la consultazione della lista, i principi attivi ed i relativi 
medicinali sono disposti in ordine alfabetico con l’indicazione della sigla della classe vietata 


per doping a cui appartengono. 


MODALITÀ DI REVISIONE DELLA LISTA 

Ai sensi dell’art.2, comma 3 della Legge 376/2000, la Lista viene sottoposta a revisione ed 
aggiornamento periodico da parte della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping, 
con l’ausilio della Banca Dati dell’ Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nonché attraverso i dati 
registrativi, secondo le procedure autorizzative comunitarie e le elaborazioni fornite 
dall'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali e dall'Osservatorio Nazionale sulle 
Sperimentazioni Cliniche. 

La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping attua periodicamente una verifica delle 
sostanze e/o delle pratiche vietate per doping, al fine di individuare sostanze e/o pratiche mediche 
da inserire in tale lista. L’inserimento viene attuato al termine di una attività di valutazione e dopo 


aver informato gli organismi internazionali competenti. 
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Sezione 1 


CLASSI VIETATE 


E Proibiti IN e FUORI GARA 


S1 AGENTI ANABOLIZZANTI 

s2 ORMONI E SOSTANZE CORRELATE 

s3 BETA-2 AGONISTI 

s4 ANTAGONISTI E MODULATORI ORMONALI 
S5 DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


Il. Proibiti solo IN GARA 


s6 STIMOLANTI 


S7 NARCOTICI 


s8 DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA 


s9 CORTICOSTEROIDI 


Ill. Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT 


P1 ALCOOL 


P2 BETABLOCCANTI 


= 
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Sezione 2 


PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI 
ALLE CLASSI VIETATE 
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Proibiti IN e FUORI GARA 


AGENTI ANABOLIZZANTI 


Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione 


18-alfa-omo-17beta-idrossiestr-4en-3one 


19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione) 


19-norandrosterone (3alfa-idrossi-balfa-estran-17-one) 


19-noretiocolanolone (3alfa-idrossi-5beta-estran-17-one) 


19-nortestosterone (nandrolone; 17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one) 


1-androstendiolo (Salfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo) 


1-androstendione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione) 


1-testosterone (delta1-diidro-testosterone; 17beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-3-one) 


3alfa-idrossi-5alfa-androstan-17-one 


3beta-idrossi-5alfa-androstan-17-one 


4-androstenediolo (androst-4-ene3beta,17beta-diol) 


4-idrossitestosterone (4,17beta-diidrossi-androst-4-ene-3-one) 


5alfa-androstane-3alfa,17alfa-diolo 


5alfa-androstane-3alfa,17beta-diolo 


5alfa-androstane-3beta,17alfa-diolo 


5alfa-androstane-3beta,17beta-diolo 


5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione) 


androst-4-ene-3alfa,17alfa-diolo 


androst-4-ene-3alfa,17beta-diolo 


androst-4-ene-3beta,17alfa-diolo 


androst-5-ene-3alfa,17alfa-diolo 


androst-5-ene-3alfa,17beta-diolo 


androst-5-ene-3beta,17alfa-diolo 


androstenediolo (androst-5-ene-3beta,17beta-diolo) 


androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione) 


bolandiolo (19-norandrostenediolo) 


bolasterone (7alfa,17alfa-dimetil-androst-4-ene-17beta-olo) 


boldenone (17beta-idrossi-androsta-1,4-diene-3-one) 


boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione) 


calusterone (17beta-idrossi-7beta, 17alfa-dimetil-androst-4-ene-3-one) 


deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one) 


deidroepiandrosterone (dhea; 3beta-idrossi-androst-5-ene-17-one) 
delta1-androstene-3,17-dione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione) 


delta1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo) 


desossimetiltestosterone (17alfa-metil-5alfa-androst-2-ene-17beta-olo) 


DHEA (vedi "deidroepiandrosterone") 


diidrotestosterone (17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one) 


drostanolone (2alfa-metil-17beta-idrossi-Salfa-androstan-3-one) 


epi-diidrotestosterone (17alfa-idrossi-5alfa-androstan-3-one) 


epitestosterone (17alfa-idrossi-androst-4-ene-3-one) 


etilestrenolo (19-nor-17alfa-pregn-4-en-170lo) 


fluossimesterone (9alfa-fluoro-17alfa-metil-11beta,17beta-diidrossi-androst-4-ene-3-one) 
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formebolone (2-formil-11alfa,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one) 


furazabol (17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstan[2,3-c]-furazan) 


mestanolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-Salfa-androstan-3-one) 


mesterolone (1alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one) 
metandienone (17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one) 
metandriolo (3beta,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androst-5-ene) 
metasterone (2alfa,17alfa-dimetil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one) 


metenolone (1-metil-17beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-3-one) 


metil-1-testosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androst-1-ene-3-one) 


metildienolone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estra-4,9-diene-3-one) 


metilnortestosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estr-4-ene-3-one) 


metiltestosterone 


metiltrienolone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estra-4,9,11-triene-3-one) 


mibolerone (7alfa,17alfa-dimetil-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one) 


nandrolone (vedi "19-nortestosterone") 


norboletone (13beta,17alfa-dietil-17beta-idrossi-gon-4-ene-3-one) 
norclostebol (4-cloro-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one) 


noretandrolone (17alfa-etil-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one) 


ossimesterone (4,17beta-didrossi-17alfa-metil-androst-4-ene-3-one) 


ossimetolone (2-idrossimetilene-17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstan-3-one) 


oxabolone (4-idrossi-19-nortestosterone; 4,17beta-diidrossi-estr-4-ene-3-one) 


oxandrolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-2-ossi-5alfa-androstan-3-one) 


prasterone (vedi "deidroepiandrosterone") 


prostanozolo (17beta-idrossi-Salfa-androstano [3,2-c] pirazolo) 


quinbolone (17beta(ciclopent-1'-en etere)-androst-1,4-diene-3-one) 


stanozololo ([3,2-c] pirazolo-17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstano) 


stenbolone (17beta-idrossi-2-metil-5alfa-androst-1-ene-3-one) 


testosterone (17beta-idrossi-androst-4-ene-3-one) 


tetraidrogestrinone (18alfa-omo-pregna-4,9,11-trien-17beta-0l-3-one) 


trenbolone (17beta-idrossi-estra-4,9,11-triene-3-one) 


Altri 


clenbuterolo 


SARMs (Modulatori selettivi dei recettori degli androgeni) 


tibolone 


zeranol 


zilpaterol 


Proibiti IN e FUORI GARA 


ORMONI E SOSTANZE CORRELATE 


Gonadotropine - derivati e complessi 


follitropina alfa 


follitropina beta 

gonadotropina corionica (hCG) 

hCG (vedi "gonadotropina corionica") 
LH 
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lutropina alfa 


menotropina 


urofollitropina 


Antigonadotropine e derivati 


cetrorelix 


danazolo 


ganirelix 


gestrinone 


Corticotropine e derivati 


ACTH (vedi "tetracosactide") 
tetracosactide (ACTH) 


Somatropina e fattori di rilascio 


hGH (vedi "somatropina") 


mecasermina 


somatorelina 


somatropina (hGH) 


Ormoni liberatori delle gonadotropine 


buserelina 


gonadorelina 


goserelina 
istrelina 
leuprorelina 
nafarelina 


triptorelina 


Eritropoietine - derivati e complessi e altri agenti che stimolano l'eritropoiesi 


darbepoetina 


ematide 


epoetina alfa (eritropoietina alfa) 


epoetina beta (eritropoietina beta) 


epoetina delta (eritropoietina delta) 
epoetina gamma (eritropoietina gamma) 
epoetina omega (eritropoietina omega) 


epoetina zeta 


altri agenti che stimolano l'eritropoiesi 


Insulina umana - derivati e complessi 


insulina aspart 


insulina lispro 


insulina umana 


insulina umana isofano 


insulina zinco-umana 


altre insuline di origine animale o di sintesi 


insulina detemir 
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insulina glulisina 


insulina umana glargine 


IGF1 - derivati e complessi, ivi compresi i Mechano Growth Factors 
IGF-1 


Proibiti IN e FUORI GARA 


BETA-2 AGONISTI È 


Altri agenti anabolizzanti - agonisti selettivi dei recettori beta 2 adrenergici, 
singoli e in associazione 


bambuterolo 


bitolterolo 


clenbuterolo 


fenoterolo 


formoterolo 


procaterolo 


reproterolo 
ritodrina 
salbutamolo 
salmeterolo 


terbutalina 


Proibiti IN e FUORI GARA 


ANTAGONISTI E MODULATORI ORMONALI 


Inibitori della aromatasi 


anastrozolo 


exemestan 


formestan 


letrozolo 


testolattone 


Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni 


raloxifene 


tamoxifene 


toremifene 


Altri antiestrogeni 


ciclofenil 


clomifene 


fulvestran 


Agenti modificanti la funzione della miostatina 


Inibitori della miostatina 
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Proibiti IN e FUORI GARA 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


Diuretici osmotici 


mannitolo 
Tiazidi 


bendroflumetiazide 


benzotiazide 


butizide 
ciclopentiazide 
ciclotiazide 


clorotiazide 


idroclorotiazide 


idroflumetiazide 


mebutizide 


meticlotiazide 


metilclortiazide 


politiazide 


triclormetiazide 


Sulfonamidi 


bumetanide 


chinetazone ("vedi quinetazone") 


clortalidone 


fenquizone 


furosemide 


indapamide 


mersalile 


metolazone 


piretanide 
torasemide 


xipamide 


Derivati dell'acido arilossiacetico 


acido etacrinico 


Altri diuretici ad azione diuretica maggiore 


etozolina 


Antagonisti dell'aldosterone 


canrenone 
eplerenone 


potassio canrenoato 


spironolattone 


Diuretici risparmiatori di K, singoli e in associazione 


amiloride 
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triamterene 


Preparati favorenti l'escrezione di acido urico 


probenecid 


Inibitori dell'anidrasi carbonica 


acetazolamide 


brinzolamide 


diclofenamide 


dorzolamide 


Plasma expander (v. Anche sezione 5 - Classe M2) 


albumina 


amido idrossietilato (etamido - HES) 


destrano 


Proibiti solo IN GARA 


STIMOLANTI 


S6 


Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B 


selegilina 


Simpaticomimetici, singoli e in associazione 


nafazolina 


oximetazolina 


tetrizolina 


tramazolina 


tuaminoeptano 


xilometazolina 


Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici, singoli e in associazione 


efedrina 
metilefedrina 


Adrenergici e dopaminergici 


adrenalina 


dimetofrina 


dobutamina 


dopamina 


etilefrina 


fenoldopam 


ibopamina 
isoprenalina 
midodrina 


noradrenalina 


Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione 


adrafinil 


amfepramone (dietilpropione) 


amfetamine 
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amfetaminil 


amifenazolo 


amineptina 


benzfetamina 
benzilpiperazina 
bromantan 

carfedon (4-fenilpiracetam) 


catina Nota: positività ai tests per concentrazioni di catina nelle urine superiori a 5 mcg/ml 


ciclazodone 


clobenzorex 


cocaina 


cropropamide 


crotetamide 


dimetilamfetamina 


eptaminolo 


etamivan 
etilamfetamina 


famprofazone 


fenbutrazato 


fencamfamina 


fencamina 


fendimetrazina 


fenetillina 


fenfluramina 


fenmetrazina 


fenprometamina 


fenproporex 


fentermina 


foledrina 


furfenorex 


isometeptene 


meclofenoxato 


mefenorex 


mefentermina 


mesocarbo 


metamfetamina 


metilamfetamina 


metilendiossiamfetamina 


metilendiossimetamfetamina 


metilfenidato 


metossifenamina 


modafinil 


niketamide 


norfenefrina 


norfenfluramina 


octopamina 
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oxilofrina 


paraidrossiamfetamina 


parametilamfetamina 
pemolina 
pentetrazolo 
prolintano 


propilesedrina 


sibutramina 


stricnina 


tranilcipromina 


Proibiti solo IN GARA 


NARCOTICI 


alfentanile 


buprenorfina 


butorfanolo 
destromoramide 
diamorfina (eroina) 
eroina (vedi "diamorfina") 


fentanil 


idromorfone 


metadone 


morfina 


ossicodone 


ossimorfone 


pentazocina 


petidina 
remifentanil 


sufentanil 


Proibiti solo IN GARA 


DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA * 


delta-9-tetraidrocannabinolo (delta9THC) 


dronabinol 


nabilone 


Proibiti solo IN GARA 


CORTICOSTEROIDI 


beclometasone 


betametasone 


budesonide 


clobetasone 
cortisone 


deflazacort 
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desametasone 


desonide 


desossicortone 


fludrocortisone 
flunisolide 
fluocinolone 
fluocortolone 


fluorometolone 


fluprednisone 


fluticasone 


formocortal 


idrocortisone 


metilprednisolone 


mometasone 


parametasone 


prednisolone 
prednisone 


rimexolone 


triamcinolone 


Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT 


ALCOOL 


Costituisce doping il raggiungimento dei seguenti livelli di alcoolemia: 
Aeronautica (FAI) (0,10 g/l) 

Automobilismo (FIA) (0,10 g/l) 

Bowling a 9 e 10 birilli (FIQ) (0,10 g/l) 

Bocce (IPC BOWLS) (0,10 g/l) 

Karate (WKF) (0,10 g/l) 

Motociclismo (FIM) (0,10 g/l) 

Pentatlon moderno (UIPM) (0,10 g/l) per le discipline che includono il tiro 
Tiro con l'Arco (FITA, IPC) (0,10 g/l) 

Motonautica (UIM) (0,10 g/l) 


alcol 


Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT 


BETABLOCCANTI 


I Beta-bloccanti sono vietati nei seguenti sport: 

Aeronautica (FAI) 

Automobilismo (FIA) 

Biliardo (WCBS) 

Bob (FIBT) 

Bocce (CMSB, IPC bowls) 

Bowling a 9 e 10 birilli (FIQ) 

Bridge (FMB) 

Curling (WCF) 

Ginnastica (FIG) 

Golf (IGF) 

Lotta (FILA) 

Motociclismo (FIM) 

Motonautica (UIM) 

Pentatlon moderno (UIPM) per le discipline che includono il tiro 
Sci/Snowboard (FIS) nello ski jumping, freestyle aerials/halfpipe e snowboard halfpipe/big air 
Tiro (ISSF, IPC) proibito anche fuori competizione 

Tiro con l’arco (FITA, IPC) proibito anche fuori competizione 
Vela (ISAF) solo nei timonieri di match race 

Wrestling (FILA) 


acebutololo 


alprenololo 
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atenololo 


befunololo 


betaxololo 


bevantololo 
bisoprololo 
bopindololo 
bunololo 


bupranololo 


carteololo 


carvedilolo 


celiprololo 


cloranololo 


epanololo 


esmololo 


indenololo 


labetalolo 
levobunololo 


metipranololo 


metoprololo 


nadololo 


nebivololo 


oxprenololo 


penbutololo 


pindololo 


practololo 


propranololo 


sotalolo 


talinilolo 


tertatololo 


timololo 
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Sezione 3 


MEDICINALI CONTENENTI 
PRINCIPI ATTIVI VIETATI 
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Proibiti IN e FUORI GARA 


AGENTI ANABOLIZZANTI 


Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione 


19-nortestosterone (nandrolone; 17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one) 


DECADURABOLIN 
N.V.ORGANON (NL) 1 fiala 25mg1 ml 


DECADURABOLIN 


N.V.ORGANON (NL) 1 siringa 50 mg 1 ml 


clostebol + neomicina 


TROFODERMIN 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl crema derm 109 


TROFODERMIN 


SIT LABORATORIO FARMAC. Srl crema derm 309 


TROFODERMIN 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl crema derm 50 g 


TROFODERMIN 


SIT LABORATORIO FARMAC. Srl spray derm 30 ml 


deidroepiandrosterone (dhea) + estradiolo 


GYNODIAN DEPOT 
BAYER SpA 1 fiala IM 1 ml 


mesterolone (1alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one) 


PROVIRON 
BAYER SpA 


20 cpr 50 mg 


oxandrolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-2-ossi-Salfa-androstan-3-one) 


OXANDROLONE 
SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 30 cpr 2,5 mg 


testosterone (17beta-idrossi-androst-4-ene-3-one) 


TESTOVIRON 

BAYER SpA 1 fiala IM 100 mg 1 ml 
TESTOVIRON 

BAYER SpA 1 fiala IM 250 mg/ml 
TESTOVIS 

SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 2 fiale IM 50mg 2 ml 
TESTOVIS 

SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 2 fiale IM 100 mg 2 ml 
TESTO ENANT 

GEYMONAT SpA 1 fiala IM 100 mg/ml 
TESTO ENANT 

GEYMONAT SpA 1 fiala IM 250 mg 2 ml 
FACOVIT 

TEOFARMA Srl coll 10 ml 
SUSTANON 

N.V.ORGANON (NL) 1 fiala IM 250 mg 1 ml 
ANDRIOL 

ORGANON ITALIA SpA 30 cps 40 mg 
ANDRIOL 

ORGANON ITALIA SpA 60 cps 40 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 1bust 25mg 


AGENTI ANABOLIZZANTI 
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TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 2bust 25mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 7bust 25mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 10bust 25mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 14bust 25mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 28bust 25mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 30bust 25mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 50bust 25mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 60bust 25mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 90bust 25mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 100bust 25mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 1 bust 50mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 2bust 50mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 7bust 50mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 10bust 50mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 14bust 50mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 28bust 50mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. 30 buste 50 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 50bust 50mg 
TESTOGEL 


LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 60Obust 50mg 


TESTOGEL 


LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 90bust 50mg 


TESTOGEL 


LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 100bust 50mg 


ANDROGEL 


LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 1bust 25mg 


ANDROGEL 


LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 2bust 25mg 


ANDROGEL 


LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 7bust 25mg 


ANDROGEL 


LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 10bust 25mg 


ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. 


gel 14bust 25mg 


AGENTI ANABOLIZZANTI 
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ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 28bust 25mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 30bust 25mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 50bust 25mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 60bust 25mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 90bust 25mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 100bust 25mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 1bust 50mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 2bust 50mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 7bust 50mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 10bust 50mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 14bust 50mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 28bust 50mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. 30 buste 50 mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 50bust 50mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 60bust 50mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 90bust 50mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 100bust 50mg 
TESTIM 

IPSEN SpA gel 7 tubi 5g 50 mg 
TESTIM 

IPSEN SpA gel 14 tubi 5 g 50 mg 
TESTIM 

IPSEN SpA 30 tubi 50 mg 
TESTIM 

IPSEN SpA gel 90 tubi 5 g 50 mg 
NEBID 

BAYER SpA IM 4ML 1000 mg/4ML 
STRIANT 

MIPHARM SpA 30 cpr buccali 30 mg 
STRIANT 

MIPHARM SpA 60 cpr buccali 30 mg 
INTRINSA 

PROCTER & GAMBLE PHARM.UK LTD 2 cerotti transd 300 mcg/24 ore 
INTRINSA 

PROCTER & GAMBLE PHARM.UK LTD 8 cerotti transd 300 mcg/24 ore 


AGENTI ANABOLIZZANTI 
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INTRINSA 
PROCTER & GAMBLE PHARM.UK LTD 


24 cerotti transd 300 mcg/24 ore 


LIVENSA 
PROCTER & GAMBLE PHARMAC.GMBH 


2 cerotti transd 300 mcg/24 ore 


LIVENSA 
PROCTER & GAMBLE PHARMAC.GMBH 


8 cerotti transd 300 mcg/24 ore 


LIVENSA 
PROCTER & GAMBLE PHARMAC.GMBH 


24 cerotti transd 300 mcg/24 ore 


TOSTREX 
PROSTRAKAN LTD 


gel multidose 60 g 2% 


TOSTREX 
PROSTRAKAN LTD 


gel 3 multidose 60 g 2% 


TOSTREX 
PROSTRAKAN LTD 


gel 2 multidose 60 g 2% 


Altri 


clenbuterolo 
MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 30 cpr 10 meg 
MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 30 cpr 0,02 mg 
MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA forte scir 120 ml 
MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA scir 120 ml 
CLENASMA 
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp 30 cpr 0,02 mg 
CLENASMA 
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp scir 150 ml 
FLUIRES 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 30 cpr 
FLUIRES 
CHIESI FARMACEUTICI SpA scir 200 ml 

tibolone 
LIVIAL 
N.V.ORGANON (NL) 30 cpr 2,5 mg 


AGENTI ANABOLIZZANTI 
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Proibiti IN e FUORI GARA 


ORMONI E SOSTANZE CORRELATE 


Gonadotropine - derivati e complessi 


follitropina alfa 


GONAL F 75 
SERONO EUROPE LTD 


1 fiala SC 75 UI + 1 fiala solv 1ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 75 
SERONO EUROPE LTD 


SC 8fiale 75UI + Sfiale 1ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 75 
SERONO EUROPE LTD 


5 fiale SC 75 UI + 5 fiale 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 75 
SERONO EUROPE LTD 


10 fiale SC 75 UI + 10 fiale 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 75 
SERONO EUROPE LTD 


SC 1 fiala 75UI + fiala 1ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 75 
SERONO EUROPE LTD 


SC 8fiale 75UI + Sfiale 1ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 75 
SERONO EUROPE LTD 


SC Sfiale 75UI + Sfiale 1ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 75 
SERONO EUROPE LTD 


SC 10 fiale 75UI + 10 fiale 1m 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 150 
SERONO EUROPE LTD 


SC 1fiala 150UI + fiala 1ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 150 
SERONO EUROPE LTD 


SC 8fiale 150UI + Sfiale 1ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 150 
SERONO EUROPE LTD 


SC Sfiale 150UI + Sfiale 1ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 150 
SERONO EUROPE LTD 


10 fiale SC 150 UI + 10 fiale solv 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 150 
SERONO EUROPE LTD 


SC 1fiale 150UI + fiale 1ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 150 
SERONO EUROPE LTD 


SC 8fiale 150UI + Sfiale 1m 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 150 
SERONO EUROPE LTD 


SC Sfiale 150UI + Sfiale 1m 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 150 
SERONO EUROPE LTD 


SC 10 fiale 150UI + 10 fiale 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 37,5 
SERONO EUROPE LTD 


SC fiala 37,5UI + fiala sol 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 37,5 
SERONO EUROPE LTD 


SC 3fiale 37,5UI + fiale s 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 37,5 
SERONO EUROPE LTD 


SC Bfiale 37,5UI + 5fiale s 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 37,5 
SERONO EUROPE LTD 


SC 10fiale 37,5UI + 10fiale 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 
SERONO EUROPE LTD 


1 fiala SC 1.050 UI 1,75 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 
SERONO EUROPE LTD 


1 fiala SC 3,75 UI + 1 siringa 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 
SERONO EUROPE LTD 


5 fiale SC 3,75 UI + 5 siringhe 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
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10 fiale SC 3,75 UI + 10 siringhe 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 
SERONO EUROPE LTD 


1 fiala SC 75 UI + 1 siringa 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 
SERONO EUROPE LTD 


5 fiale SC 75 UI + 5 siringhe 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 
SERONO EUROPE LTD 


10 fiale SC 75 U.I. + 10 siringhe 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 
SERONO EUROPE LTD 


1 fiala SC 150 UI + 1 siringa 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 
SERONO EUROPE LTD 


5 fiale SC 150 UI + 5 siringhe 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 
SERONO EUROPE LTD 


10 fiale SC 150 UI + 10 siringhe 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 
SERONO EUROPE LTD 


1 fiala SC 450 UI + 1 siringa 0,75 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 
SERONO EUROPE LTD 


1 fiala SC 300 UI + 1 siringa 0,75 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 
SERONO EUROPE LTD 


1 penna SC 300 Ul/0,5 ml + 5 aghi 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 
SERONO EUROPE LTD 


1 penna SC 450 Ul/0,75 ml + 7 aghi 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAL F 
SERONO EUROPE LTD 


1 penna SC 900 UI/1,5 ml + 14 aghi 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


follitropina alfa + lutropina alfa 


PERGOVERIS 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


1 flaconcino SC 150 UI + 75 UI + 1 flaconcino 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PERGOVERIS 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


sc 3fl 150UI/75UI 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PERGOVERIS 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


10 flaconcini SC 150 UI + 75 UI + 10 flaconcini 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


follitropina beta 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NL) 


M SC 1 fiala SOUI + fiala solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NL) 


M SC 8fiale S0UI + fiale solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NL) 


M SC Sfiale SOUI + fiale solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) M SC 10fiale SOLI + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) M SC fiala 75UI + fiala solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


N.V.ORGANON (NL) 


M SC 3Sfiale 75UI + fiale solv 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NL) 


M SC Sfiale 75UI + fiale solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NL) 


M SC 10fiale 75UI + fiale solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NL) 


M SC ffiala 100UI + fiala solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NL) 


M SC 3Sfiale 100UI + fiale solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
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PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) M SC Sfiale 100UI + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) M SC 10fiale 100UI + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) M SC 1fiala 15001 + fiala solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) M SC 3fiale 150UI + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) M SC Sfiale 150UI + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) M SC 10fiale 150UI + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 1 fiala IM SC 50 UI 0,5 ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 5 fiale IM SC 50 Ul 0,5 ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 10 flaconcini IM SC 50 UI/0,5 ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 5 flaconi IM SC 75 Ul/0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 10 flaconi IM SC 75 UI/0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 1 fiala IM SC 100 ml 0,5 ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 5 fiale IM SC 100 UI 0,5 ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 10 flaconi IM SC 100 Ul/0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 1 flacone IM SC 150 UI/0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 5 flaconi IM SC 150 Ul/0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 10 flaconi IM SC 150 UI/0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 1 flacone IM SC 200 Ul/0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 5 fiale IM SC 200 UI 0,5 ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 10 flaconi IM SC 200 Ul/0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 1 flacone IM SC 225 Ul/0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 5 flaconi IM SC 225 Ul/0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 10 flaconi IM SC 225 UI/0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 1 flacone IM SC 250 UI/0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 5 flaconi IM SC 250 Ul/0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 10 flaconi IM SC 250 UI/0,5ml 
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1 flacone IM SC 75 UI/0,5ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NL) 


1 cartuccia SC 300 UI/0,36 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NL) 


1 cartuccia SC 600 UI/0,72 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NL) 


1 cartuccia SC 900 UI/1,08 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


gonadotropina corionica (nCG) 


GONASI HP uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
AMSA Srl 1 fiala IM SC 10.000 UI +1 fiala 1 ml 

GONASI HP uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
AMSA Srl IM SC 3 fiale 250 U.1./1 ml + 3 fiale solvente 1 ml 

GONASI HP uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
AMSA Srl 1 fiala IM SC 5.000 ULI. +1 fiala solv 1 ml 

GONASI HP uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
AMSA Srl IM SC 3 flaconcini 500UI/mI 

GONASI HP uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
AMSA Srl 3 fiale IM 1.000 UI + 3 fiale 1 ml 

GONASI HP uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
AMSA Srl IM SC 3 flaconcini 125UI/ml 

GONASI HP uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
AMSA Srl 3 fiale IM SC 2.000 UI + 3 fiale 1 ml 

PREGNYL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


N.V.ORGANON (NL) 


3 fiale IM 1.500 UI + 3 fiale 1 ml 


PREGNYL 
N.V.ORGANON (NL) 


3 fiale IM 5.000 UI + 3 fiale 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


OVITRELLE 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


sc 1fl 250mcg+1f 1ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


OVITRELLE 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


sc 2fl 250mcg+2f 1ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


OVITRELLE 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


sc 10f 250mcg+10f1ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


OVITRELLE 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


1 flacone SC 250 mcg + 1 flacone 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


OVITRELLE 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


sc 2fl 250mcg+2fl1ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


OVITRELLE 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


sc 10f 250mcg+10fl 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


OVITRELLE 250 
SERONO EUROPE LTD 


sc 1sir 250mcg/0,5mI 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


lutropina alfa 


LUVERIS 
SERONO EUROPE LTD 


SC 1 fiala 75UI + ffiala solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


LUVERIS 
SERONO EUROPE LTD 


SC 3 fiale 75UI + Sfiale solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


LUVERIS 
SERONO EUROPE LTD 


SC 10 fiale 75UI + 10 fiale solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


LUVERIS 
SERONO EUROPE LTD 


1 flaconcino SC 75 UI + 1 flaconcino solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


LUVERIS 
SERONO EUROPE LTD 


3 flaconcini SC 75 UI + 3 flaconcini solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
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SC 10 fiale 75UI + 10 fiale solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


menotropina 
MENOGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
FERRING SpA IM Sfiale + 5fiale 1ml 
MENOGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
FERRING SpA 10 fiale IM + 10 fiale solv 1 ml 
MEROPUR uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
FERRING SpA 5 fiale 75UI+5 fiale 75UI 
MEROPUR uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
FERRING SpA 10 fiale SC IM 75 UI + 10 fiale 75 UI 

urofollitropina 
FOSTIMON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl 


1 fiala 75 UI + 1 fiala solv 1 ml 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl 


‘fiala 150UI + 1fiala solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl 


Sfiala 75UI + Sfiala 1ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl 


10 fiale 75 UI + 10 fiale solv 1 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl 


Sfiale 150UI + Sfiale 1ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl 


10fiale 150UI + 10fiale 1ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


Antigonadotropine e derivati 


cetrorelix 


CETROTIDE 
SERONO EUROPE LTD 


1 fiala 0,25 mg + 1 siringa solv 


CETROTIDE 
SERONO EUROPE LTD 


7 flaconcini 0,25 mg + 7 siringhe solv 


CETROTIDE 
SERONO EUROPE LTD 


1 flaconcino 3 mg + 1 siringa solv 


danazolo 


DANATROL 
SANOFI-AVENTIS SpA 


30 cps 100 mg 


DANATROL 
SANOFI-AVENTIS SpA 


30 cps 200 mg 


DANATROL 
SANOFI-AVENTIS SpA 


30 cps 50 mg 


ganirelix 


ORGALUTRAN 
N.V.ORGANON (NL) 


1 siringa 0,25 mg 0,5 ml 


ORGALUTRAN 
N.V.ORGANON (NL) 


5 siringhe 0,25 mg 0,5 ml 


gestrinone 


DIMETROSE 
MARVECSPHARMA SERVICES Srl 


10 cps 2,5 mg 
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Corticotropine e derivati 


tetracosactide (ACTH) 


SYNACTHEN DEPOT 


DEFIANTE FARMACEUTICA S.A. 


1 fiala IM 1 mg/ml 


SYNACTHEN 


DEFIANTE FARMACEUTICA S.A. 


1 fiala 0,25mg 1ml 


Somatropina e fattori di rilascio 


mecasermina 


INCRELEX 
IPSEN Limited 


fiala 4ml 10mg/ml 


somatorelina 


GHRH FERRING 
FERRING SpA 


1 fiala 50 mcg + 1 fiala solv 1 ml 


somatropina (hGH) 


GENOTROPIN KABIV 
PFIZER ITALIA Srl 


1 tubofiala 1,3 mg 


GENOTROPIN KABIV 
PFIZER ITALIA Srl 


1 tubofiala 5,3mg 


GENOTROPIN KABIQ 
PFIZER ITALIA Srl 


10 tubofiale 0,67 mg 


GENOTROPIN KABIQ 
PFIZER ITALIA Srl 


8 siringhe 1mg(3UI) 


GENOTROPIN KABIQ 
PFIZER ITALIA Srl 


6 siringhe 1,3 mg 


GENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Srl 


1 tubofiala 5,3 mg 


GENOTROPIN KABIV 
PFIZER ITALIA Srl 


1 tubofiala 12 mg 


GENOTROPIN KABIV 
PFIZER ITALIA Srl 


5 tubofiale 12 mg 


GENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Srl 


1 tubofiala 12 mg 


GENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Srl 


5 tubofiale 12 mg 


GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Srl 


7 tubofiale SC 0,2 mg 


GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Srl 


7 tubofiale SC 0,4 mg 


GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Srl 


7 tubofiale SC 0,6 mg 


GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Srl 


7 tubofiale SC 0,8 mg 


GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Srl 


7 tubofiale SC 1 mg 


GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Srl 


4 tubofiale SC 1,2 mg 


GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Srl 


4 tubofiale SC 1,4 mg 


GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Srl 


4 tubofiale SC 1,6 mg 
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GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Srl 


4 tubofiale SC 1,8 mg 


GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Srl 


4 tubofiale SC 2 mg 


SAIZEN 

MERCK SERONO SpA 1 fiala 1,33 mg 4 UI + 1 fiala solv 1 ml 
SAIZEN 

MERCK SERONO SpA 3 fiale 1,33 mg 4 UI + 3 fiale solv 1 ml 
SAIZEN 

MERCK SERONO SpA fiala 3,33mg(10U1) + fiala 5ml 
SAIZEN 

MERCK SERONO SpA fiala 8mg (24UI) + ‘fiala sol 
SAIZEN 

MERCK SERONO SpA 5 fiale 8mg (24UI) + Sfiale sol 
SAIZEN 

MERCK SERONO SpA 10 fiale 1,33mg(4UI) + 10 fiale 
SAIZEN 

MERCK SERONO SpA 1 fiala 8 mg + 1 cartuccia 

SAIZEN 

MERCK SERONO SpA 5 fiale 8mg + 5 cartucce + clickeasy 
HUMATROPE 

ELI LILLY ITALIA SpA 1 fiala IM SC 1,33 mg 4 UI + 1 fiala solv 2 ml 
HUMATROPE 

ELI LILLY ITALIA SpA fiala 5,33mg (16UI) + fiala 8ml 
HUMATROPE 

ELI LILLY ITALIA SpA 1 cartuccia SC 6 mg 18 UI + 1 siringa 
HUMATROPE 

ELI LILLY ITALIA SpA 1 cartuccia SC 12 mg 36 UI + 1 siringa 
HUMATROPE 

ELI LILLY ITALIA SpA 1 cartuccia SC 24 mg 72 UI + 1 siringa 
NORDITROPIN 

NOVO NORDISK A/S 1 cartuccia 5 mg 1,5 ml 
NORDITROPIN 

NOVO NORDISK A/S 1 cartuccia 10 mg 1,5 ml 
NORDITROPIN 

NOVO NORDISK A/S 1 cartuccia 15 mg 1,5 ml 
ZOMACTON 

FERRING SpA 1 fiala SC 4 mg + 1 fiala solv 3,5 ml 
ZIMOSER 

BAKER PHARMA SpA fiala SC IM 4UI + 1fiala 1ml 
NUTROPINAQ 

IPSEN Limited 1 cartuccia SC 2 ml 10 mg/2 ml 
NUTROPINAQ 

IPSEN Limited 3 cartucce SC 2 ml 10 mg/2 ml 
NUTROPINAQ 

IPSEN Limited 6 cartucce SC 2 ml 10 mg/2 ml 
OMNITROPE 


SANDOZ GMBH 


1 cartuccia SC 3,3 mg/ml 1,5 ml 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 


sc 5cart 3,3mg/ml1,5 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 


sc 10cart 3,3mg/ml1, 
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1 cartuccia SC 6,7 mg/ml 1,5 ml 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 


sc 5cart 6,7mg/ml1,5 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 


sc 10cart 6,7mg/ml 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 


1 flaconcino IM SC 1,3 mg/ml + solv 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 


1 flaconcino IM SC 5 mg/ml 15 UI + 1 cartuccia solv 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 


5 flaconcini IM SC 5 mg/ml 15 UI + 5 cart solv 


Ormoni liberatori delle gonadotropine 


buserelina 


SUPREFACT 
SANOFI AVENTIS SpA 


1 fiala SC 5,5 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


SUPREFACT NASALE 
SANOFI AVENTIS SpA 


soluz nasale 100 dosi 10 mg/dose 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


SUPREFACT DEPOT 
SANOFI AVENTIS SpA 


1 siringa SC 6,6 mg 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


SUPREFACT DEPOT 3 
SANOFI AVENTIS SpA 


1 siringa SC 9,9 mg 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


SUPRECUR 
SANOFI AVENTIS SpA 


‘fiala 10 g 0,15 % + erog 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


SUPRECUR 
SANOFI AVENTIS SpA 


depot ‘siringa doppia cam 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


SUPRECUR 
SANOFI AVENTIS SpA 


depot 3 siringhe doppia cam 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


gonadorelina 


KRYPTOCUR 
SANOFI AVENTIS SpA 


2 flaconi spray nasale 10 g 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


LUTRELEF 
FERRING SpA 


1 fiala EV SC 0,8 mg + 1 fiala solv + 1 siringa 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


goserelina 


ZOLADEX 3,6 
ASTRAZENECA SpA 


"DEPOT" 1 siringa sc 3,6 mg 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


ZOLADEX 10,8 
ASTRAZENECA SpA 


"DEPOT" 1 siringa SC 10,8 mg 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


leuprorelina 


ENANTONE 


TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


1 fiala IM SC 2 ml + 1 siringa 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


ENANTONE 


TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


1 fiala IM SC 2 ml + 1 siringa 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


ENANTONE DIE 


TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


‘fiala 1,6ml/8d + 8 siringhe 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


ENANTONE DIE 


TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


1 flacone SC 14 dosi 1 mg + 14 siringhe 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


ENANTONE DIE 


TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


‘fiala 4ml/20d + 20 siringhe 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


ELIGARD 
ASTELLAS PHARMA SpA 


siringa + siringa 7,5 mg 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
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ELIGARD 
ASTELLAS PHARMA SpA 1 siringa 7,5 mg 
ELIGARD 
ASTELLAS PHARMA SpA 1 siringa 22,5 mg 
triptorelina 
DECAPEPTYL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IPSEN SpA 1 fiala 3,75 mg + 1 fiala solv 2 ml + 1 siringa 
DECAPEPTYL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IPSEN SpA 7 fiale 0,1 mg + 7 fiale solv 
DECAPEPTYL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IPSEN SpA 1 fiala 11,25 mg +1 fiala solv 2 ml + 1 siringa 


GONAPEPTYL DEPOT 
FERRING SpA 


1 siringa IM SC 3,75 mg + 1 fiala solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAPEPTYL DEPOT 
FERRING SpA 


3 siringhe 3,75mg 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


Eritropoietine - derivati e complessi e altri agenti che stimolano 


l'eritropoiesi 


darbepoetina 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


1 siringa SC EV 10 mcg 0,4 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


4 siringhe SC EV 10 mcg 0,4 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


1 siringa SC EV 15 mcg 0,375 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


4 siringhe SC EV 15 mcg 0,375 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


4 siringhe SC EV 20 mcg 0,5 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml 


NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 


4 siringhe SC EV 30 mcg 0,3 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


1 siringa SC EV 40 mcg 0,4 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


4 siringhe SC EV 40 mcg 0,4 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


1 siringa SC EV 50 mcg 0,5 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


4 siringhe SC EV 50 mcg 0,5 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


1 siringa SC EV 60 mcg 0,3 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


4 siringhe SC EV 60 mcg 0,3 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


1 siringa SC EV 80 mcg 0,4 ml 


NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 


4 siringhe SC EV 80 mcg 0,4 ml 
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NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


1 siringa SC EV 100 mcg 0,5 ml 


NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 


4 siringhe SC EV 100 mcg 0,5 ml 


NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 


1 siringa SC EV 150 mcg 0,3 ml 


NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 


4 siringhe SC EV 150 mcg 3 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


1 siringa SC EV 300 mcg 0,6 ml 


NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 


4 siringhe SC EV 300 mcg 0,6 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


1 fiala SC EV 15 mcg 1 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


4 fiale SC EV 15 mcg 1 ml 


NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 


1 fiala SC EV 25 mcg 1 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


4 fiale SC EV 25 mcg 1 ml 


NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 


1 fiala SC EV 40 mcg 1 ml 


NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 


4 fiale SC EV 40 meg 1 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


1 fiala SC EV 60 mcg 1 ml 


NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 


4 fiale SC EV 60 mcg 1 ml 


NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 


1 siringa SC EV 500 mcg 1 ml 


NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 


SC EV 4 siringhe 500mcg 1ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


SC 1 penna 10 mcg 0,4ML 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


SC 1 penna 15 mcg 0,375ML 


NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 


1 penna SC 20 mcg 0,5 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


SC 1 penna 30 mcg 0,3ML 


NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 


SC 1 penna 50 mcg 0,5ML 


NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 


1 penna SC 60 mcg 0,3 ml 


NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 


1 penna SC 80 mcg 0,4 ml 


NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 


1 penna SC 100 mcg 0,5 ml 


NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 


1 penna SC 150 mcg 0,3 ml 


NESPO 
DOMPE® BIOTEC SpA 


1 penna SC 300 mcg 0,6 ml 
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NESPO 

DOMPE® BIOTEC SpA 1 penna SC 500 mcg 1 ml 
NESPO 

DOMPE® BIOTEC SpA 1 penna SC 40 mcg 0,4 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 10 mcg 0,4 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 10 mcg 0,4 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 15 mcg 0,375 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 15 mcg 0,375 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 20 mcg 0,5 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 30 mcg 0,3 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 30 meg 0,3 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 40 mcg 0,4 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 40 mcg 0,4 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 50 meg 0,5 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 50 mcg 0,5 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 60 mcg 0,3 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 60 meg 0,3 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 80 mcg 0,4 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 80 meg 0,4 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 100 meg 0,5 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 100 meg 0,5 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 150 meg 0,3 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 150 meg 3 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 300 meg 0,6 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 300 meg 0,6 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 fiala SC EV 15 mcg 1 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 fiale SC EV 15 mcg 1 ml 
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ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 fiala SC EV 25 mcg 1 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 fiale SC EV 25 mcg 1 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 fiala SC EV 40 mcg 1 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 fiale SC EV 40 meg 1m 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 fiala SC EV 60 mcg 1 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 fiale SC EV 60 mcg 1 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 500 mcg 1 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 500 mcg 1 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) SC 1 penna 10 meg 0,4ML 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) SC 1 penna 15 meg 0,375ML 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 penna SC 20 meg 0,5 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) SC 1 penna 30 meg 0,3ML 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) SC 1 penna 50 meg 0,5ML 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 penna SC 60 mcg 0,3 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 penna SC 80 mcg 0,4 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 penna SC 100 mcg 0,5 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 penna SC 150 mcg 0,3 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 penna SC 300 mcg 0,6 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 penna SC 500 mcg 1 ml 
ARANESP 

AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 penna SC 40 mcg 0,4 ml 


epoetina alfa (eritropoietina alfa) 


EPREX 

JANSSEN CILAG SpA 1 fiala EV SC 4.000 UI 1 ml 
EPREX 

JANSSEN CILAG SpA 1 siringa tamp fosf 1.000 UI 0,5 ml 
EPREX 

JANSSEN CILAG SpA 1 siringa tamp fosf 2.000 UI 0,5 ml 
EPREX 

JANSSEN CILAG SpA 1 siringa tamp fosf 3.000 U.I. 0,3 ml 
EPREX 

JANSSEN CILAG SpA 1 siringa tamp fosf 4.000 U.I. 0,4 ml 
EPREX 

JANSSEN CILAG SpA 1 siringa tamp fosf 10.000 UI 1 ml 
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EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


1 fiala 40.000 UI 1 ml 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


4 fiale 40.000 UI / ml 1 ml 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


6 fiale 40.000 UI / ml 1ml 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


1 siringa EV SC 5.000 UI 0,5 ml 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


1 siringa EV SC 6.000 UI 0,6 ml 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


siringa 7000UI/0,7ml 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


1 siringa EV SC 8.000 UI 0,8 ml 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


siringa 9000UI/0,9mI 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


1 siringa tamp fosf 40.000 U.1.1 ml 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


4 siringhe tamp fosf 40.000 U.1.1 ml 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


6 siringhe tamp fosf 40.000 U.1.1 ml 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


1 siringa tamp fosf 20.000 U.1.1 ml 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


4 siringhe tamp fosf 20.000 U.1.1 ml 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


6 siringhe tamp fosf 20.000 U.1.1 ml 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


1 siringa 30000UI 0,75ml 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


4 siringhe 3000001 0,75ml 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


6 siringhe 30000UI 0,75ml 


EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 


1 fiala EV 2.000 Ul 1 ml 


EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 


1 fiala EV 4.000 Ul 1 ml 


EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 


1 fiala EV 10.000 Ul 1 ml 


EPOXITIN 1000 
J.C.HEALTHCARE Srl 


‘fiala 1.000 UI / 0,5 ml 


EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 


siringa 1000UI 0,5ml 


EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 


siringa 2000UI 0,5ml 


EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 


‘siringa 3000UI 0,3ml 


EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 


‘siringa 4000UI 0,4ml 


EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 


siringa 10000UI 1ml 
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EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 


1 fiala 40.000 UI / ml 1 ml 


EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 


4 fiale 40.000 UI / ml 1 ml 


EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 


6 fiale 40.000 UI / ml 1 ml 


EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 


siringa 5000UI/0,5m 


EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 


siringa 6000UI/0,6m 


EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 


siringa 7000UI/0,7m 


EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 


siringa 8000UI/0,8m 


EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 


siringa 9000UI/0,9m 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE 


1 fiala EV 2.000 Ul 1 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE 


1 fiala EV 4.000 Ul 1 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE 


1 fiala EV 10.000 Ul 1 ml 


GLOBUREN 1000 
JANSSEN CILAG GmbH (DE 


‘fiala 1.000 UI 0,5 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE 


1 siringa SC EV 1.000 UI 0,5 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE 


1 siringa SC EV 2.000 UI 0,5 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE 


1 siringa SC EV 3.000 UI 0,3 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE 


1 siringa SC EV 4.000 UI 0,4 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE 


1 siringa SC EV 10.000 UI 1 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE 


1 fiala 40.000 UI 1 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE 


4 fiale iniet 40.000 UI 1 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE 


6 fiale iniet 40.000 UI 1 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE 


siringa 9000UI/0,9mI 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE 


1 siringa SC EV 5.000 UI 0,5 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE 


1 siringa SC EV 6.000 UI 0,6 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE 


‘siringa 7000UI/0,7ml 


GLOBUREN 
DOMPE® BIOTEC SpA 


sir 8000ui/0,8ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


6 siringhe 500UI/0,25ml 
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BINOCRIT 

SANDOZ SpA 1 siringa 1.000 U.I. 0,5 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ SpA 6 siringhe 1000UI 0,5ml 
BINOCRIT 

SANDOZ SpA 1 siringa 2.000 U.l. 1 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ SpA 6 siringhe 2000UI 1ml 
BINOCRIT 

SANDOZ SpA 1 siringa 3.000 U.i. 0,3 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ SpA 6 siringhe 3000UI 0,3ml 
BINOCRIT 

SANDOZ SpA 1 siringa 4.000 U.I. 4 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ SpA 6 siringhe 4000UI 0,4ml 
BINOCRIT 

SANDOZ SpA 1 siringa 5.000 U.I. 5 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ SpA 6 siringhe 5000UI 0,5ml 
BINOCRIT 

SANDOZ SpA 1 siringa 6.000 U.I. 6 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ SpA 6 siringhe 6000UI 0,6ml 
BINOCRIT 

SANDOZ SpA 1 siringa 8.000 U.I. 0,8 ml 
BINOCRIT 

SANDOZ SpA 6 siringhe 8000UI 0,8ml 
BINOCRIT 

SANDOZ SpA siringa 10000UI 1ml 
BINOCRIT 

SANDOZ SpA 6 siringhe 10000UI 1ml 
ABSEAMED 


FIDIA FARMACEUTICI SpA 


1 siringa 1000UI 0,5ml 


ABSEAMED 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 


6 siringhe 1000UI 0,5ml 


ABSEAMED 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 


1 siringa 2000UI 1ml 


ABSEAMED 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 


6 siringhe 2000UI 1ml 


ABSEAMED 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 


1 siringa 3000UI 0,3ml 


ABSEAMED 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 


6 siringhe 3000UI 0,3ml 


ABSEAMED 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 


1 siringa 4000UI 0,4ml 


ABSEAMED 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 


6 siringhe 4000UI 0,4ml 


ABSEAMED 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 


1 siringa 5000UI 0,5ml 


ABSEAMED 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 


6 siringhe 5000UI 0,5ml 
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ABSEAMED 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 


6 siringhe 6000UI 0,6ml 


ABSEAMED 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 


1 siringa 8000UI 0,8ml 


ABSEAMED 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 


6 siringhe 8000UI 0,8ml 


ABSEAMED 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 


1 siringa 10000UI 1ml 


ABSEAMED 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 


6 siringhe 10000UI 1ml 


epoetina beta (eritropoietina beta) 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


EV SC SOOUI + fiala 0,5m 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


EV SC Sfiale 500UI + Sfiale 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


10fiale 500UI + 10fiale solv 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


fiala 1000UI + siringa solv 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


EV SC Sfiale 1000UI + Sfiale 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


10fiale 1000UI + 10fiale sol 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


fiala 2000UI + siringa solv 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


EV SC Sfiale 2000UI + Sfiale 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


10fiale 2000UI + 10fiale sol 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


fiala 5000U0I + siringa solv 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


EV SC Sfiale 5000UI + Sfiale 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


fiala 1000001 + siringa sol 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


EV SC Sfiale 10000UI + 5 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


1 flaconcino multid 50.000 UI + 1 fiala solv 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


1 flaconcino multid 100.000 UI + 1 fiala solv 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


1 cartuccia SC 10.000 UI 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


3 cartucce SC 10.000 UI 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


1 cartuccia SC 20.000 UI 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


3 cartucce SC 20.000 UI 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


EV SC 1siringa 500UI 
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NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC 6 siringa 500UI 
NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 1.000 UI 
NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC 6 siringa 1000UI 
NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 2.000 UI 
NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC 6 siringa 2000UI 
NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 3.000 UI 
NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC 6 siringa 3000UI 
NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 5.000 UI 
NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC 6 siringa 5000UI 
NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 10.000 UI 
NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC 6 siringa 10000UI 
NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 20.000 UI 
NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC 6 siringa 20000UI 
NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 4.000 UI 
NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC 6 siringa 4000UI 
NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 6.000 UI 
NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC 1siringa 6000UI 
NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 30.000 UI 
NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd 4 siringhe 30000UI 
MIRCERA 

ROCHE SpA iv sc fl 50mcg 1ml 
MIRCERA 

ROCHE SpA iv sc fl 100mcg 1ml 
MIRCERA 

ROCHE SpA iv sc fl 200mcg 1ml 
MIRCERA 

ROCHE SpA iv sc fl 300mcg 1m 
MIRCERA 

ROCHE SpA iv sc fl 400mcg 1m 
MIRCERA 

ROCHE SpA iv sc fl 600mcg 1m 
MIRCERA 

ROCHE SpA iv sc fl 1000mcg 1ml 
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MIRCERA 

ROCHE SpA 1 siringa SC EV 50 mcg 0,3 ml 
MIRCERA 

ROCHE SpA 1 siringa SC EV 75 mcg 0,3 ml 
MIRCERA 

ROCHE SpA 1 siringa 100 mcg 0,3 ml 
MIRCERA 

ROCHE SpA 1 siringa SC EV 150 mcg 0,3 ml 
MIRCERA 

ROCHE SpA 1 siringa SC EV 200 mcg 0,3 ml 
MIRCERA 

ROCHE SpA 1 siringa SC EV 250 mcg 0,3 ml 
MIRCERA 

ROCHE SpA iv sc sir 400mcg 0,6mI 
MIRCERA 

ROCHE SpA iv sc sir 600mcg 0,6mI 
MIRCERA 

ROCHE SpA iv sc sir 800mcg 0,6mI 


epoetina delta (eritropoietina delta) 


DYNEPO 

SHIRE PHARMACEUTICAL CONTR.LTD 6 sir EV SC 5000 Ul/0,5 ml 
DYNEPO 

SHIRE PHARMACEUTICAL CONTR.LTD 6 sir EV SC 6000 Ul/0,3 ml 
DYNEPO 

SHIRE PHARMACEUTICAL CONTR.LTD 6 sir EV SC 8000 Ul/0,4 ml 
DYNEPO 

SHIRE PHARMACEUTICAL CONTR.LTD 6 sir EV SC 1.000 Ul/0,5 ml 
DYNEPO 

SHIRE PHARMACEUTICAL CONTR.LTD 6 sir EV SC 2.000 Ul/0,5 ml 
DYNEPO 

SHIRE PHARMACEUTICAL CONTR.LTD 6 sir EV SC 3.000 Ul/0,5 ml 
DYNEPO 

SHIRE PHARMACEUTICAL CONTR.LTD 6 sir EV SC 4.000 Ul/0,5 ml 
DYNEPO 

SHIRE PHARMACEUTICAL CONTR.LTD 6 sir EV SC 10.000 Ul/0,5 ml 


epoetina zeta 


RETACRIT 

HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 1 siringa 2000UI 0,6ml 

RETACRIT 

HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 6 siringhe 2000UI 0,6ml 
RETACRIT 

HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 1 siringa 3000UI 0,9ml 

RETACRIT 

HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 6 siringhe 3000UI 0,9ml 
RETACRIT 

HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 1 siringa 4000U1 0,4ml 

RETACRIT 

HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 6 siringhe 4000UI 0,4ml 
RETACRIT 

HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 1 siringa 500001 0,5ml 

RETACRIT 

HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 6siringhe 5000UI 0,5ml 
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RETACRIT 
HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


1 siringa 6000UI 0,6ml 


RETACRIT 
HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


6 siringhe 6000UI 0,6ml 


RETACRIT 
HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


1 siringa 8000UI 0,8ml 


RETACRIT 
HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


6 siringhe 8000UI 0,8ml 


RETACRIT 
HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


1 siringa 10000UI 1ml 


RETACRIT 
HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


6 siringhe 10000UI 1ml 


RETACRIT 
HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


1 siringa 20000UI 0,5ml 


RETACRIT 
HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


1 siringa 30000UI 0,75ml 


RETACRIT 
HOSPIRA ENTERPRISES B.V. 


1 siringa 40000UI 1ml 


Insulina umana - derivati e complessi 


insulina aspart 


NOVORAPID 
NOVO NORDISK A/S 


1 fiala SC 10 ml 100 UI / ml 


NOVORAPID PENFILL 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce SC 1,5 ml 


NOVORAPID PENFILL 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce SC 300 UI 3 ml 


NOVORAPID NOVOLET 
NOVO NORDISK A/S 


SC 5 siringhe 1,5m 


NOVORAPID NOVOLET 
NOVO NORDISK A/S 


5 siringhe sc 3 ml 


NOVORAPID 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3ml 300 U 


NOVOMIX 30 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3ml 300 U 


NOVOMIX 50 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3ml 300 U 


NOVOMIX 50 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3ml 300 U 


NOVOMIX 50 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3ml 300 U 


NOVOMIX 50 
NOVO NORDISK A/S 


FLEXPEN 5 penne 300 U.I. 3 ml 


NOVOMIX 50 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3ml 300 U 


NOVOMIX 70 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3ml 300 U 


NOVOMIX 70 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3ml 300 U 


NOVOMIX 70 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3ml 300 U 


NOVOMIX 70 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3ml 300 U 
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NOVOMIX 70 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3ml 300 UI 


NOVOMIX 50 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3ml 300 UI 


insulina lispro 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


1 fiala SC 1.000 UI 10 ml 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


5 cartucce SC 300 UI 1,5 ml 


HUMALOG PEN 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


5 penne SC 300 U.I. 3 ml 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


5 cartucce SC 300 UI 3 ml 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


"MIX 25" 1 fiala SC 1.000 UI 10 ml 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


"MIX 50" 5 cartucce SC 3 ml 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


SC 1fiala 10ml 100u/ml 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


"MIX 25" 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


"MIX 50" 1 flacone SC 10ml 100UI/ml 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


"NPL" 5 cartucce SC 3 ml 100U/ml 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


"MIX 25" 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


"MIX 50" 5 cartucce SC 3 ml 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


"NPL"5 cartucce SC 3 ml 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


"MIX 25" 5 cartucce SC 100U/ml 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


"MIX 50" 5 cartucce SC 100U/ml 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


"NPL" 5 cartucce SC 3 ml 100U/ml 


HUMALOG HUMAJECT 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


5 cartucce SC IM 3 ml 


NOVORAPID INN 


NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 


5pen 3ml 100u/ml 


insulina umana 


HUMULIN R 
ELI LILLY ITALIA SpA 


1 fiala 1.000 Ul 10 ml 


HUMULIN R 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 cartucce 300 UI 3 ml 


HUMULIN R JET 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 penfill 3 ml 


INSUMAN 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 


1 fiala IM SC 5ml 100 UI / ml 
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INSUMAN 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 fiale IM SC 5ml 100 UI / ml 
INSUMAN 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 cartucce IM SC 3 ml 100 UI / ml 
INSUMAN 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 1 fiala IM SC 5 ml 100 Ul /ml 
INSUMAN 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 cartucce IM SC 3,15 ml 100 UI / ml 
INSUMAN 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 fiale IM SC 5 ml 100 UI / ml 
INSUMAN 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 cartucce IM SC 3 ml 100 UI / ml 
INSUMAN 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 1 fiala IM SC 5 ml 100 Ul /ml 
INSUMAN 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 fiale IM SC 5 ml 100 UI / ml 
INSUMAN 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH comb 15 im sc 5cart 3m 
INSUMAN 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 1 fiala IM SC 5 ml 100 Ul /ml 
INSUMAN 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 fiale IM SC 5 ml 100 UI / ml 


INSUMAN 


SANOFI AVENTIS DEUTSCH. 


GMBH 


5 cartucce IM SC 3 ml 100 UI / ml 


INSUMAN 


SANOFI AVENTIS DEUTSCH. 


GMBH 


1 fiala IM SC 5 ml 100 UI /ml 


INSUMAN 


SANOFI AVENTIS DEUTSCH. 


GMBH 


5 fiale IM SC 5 ml 100 UI / ml 


INSUMAN 


SANOFI AVENTIS DEUTSCH. 


GMBH 


5 cartucce IM SC 3 ml 100 UI / ml 


INSUMAN 


SANOFI AVENTIS DEUTSCH. 


GMBH 


3 fiale IM SC 10 ml 100 UI/ 1ml 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


1 fiala EV SC10 ml 40 UI / ml 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


5 fiale EV SC 10 ml 40 UI / ml 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


1 fiala 1.000 UI 10 ml 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


5 fiale SC EV 10 ml 100 UI / ml 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


1 penfill 3ml 100 Ul/ml 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


5 penfill 300 UI 3 ml 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


10 penfill 3 ml 100 UI/mI 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 300 UI 3 ml 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


"NOVOLET" 10 cartucce SC 3 ml 100 Ul/ml 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


INN 1 cartuccia 3 ml 100 Ul/ml 


ORMONI E SOSTANZE CORRELATE 


12-5-2009 


Supplemento ordinario n. 68 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 108 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


INN 5 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


INN 10 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


FLEX 1 cartuccia 3 ml 100 Ul/ml 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


FLEX 5 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


FLEX 10 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 


insulina umana + insulina umana isofano 


HUMULIN 30/70 
ELI LILLY ITALIA SpA 


1 fiala 1.000 Ul 10 ml 


HUMULIN 10/90 
ELI LILLY ITALIA SpA 


1 fiala 10 ml 100 UI / ml 


HUMULIN 20/80 
ELI LILLY ITALIA SpA 


1 fiala 10 ml 100 UI / ml 


HUMULIN 40/60 
ELI LILLY ITALIA SpA 


1 fiala 10 ml 100 UI / ml 


HUMULIN 10/90 CART. 


ELI LILLY ITALIA SpA 


5 tubofiale 1,5 ml 


HUMULIN 40/60 CART. 


ELI LILLY ITALIA SpA 


5 tubofiale 1,5 ml 


HUMULIN 50/50 
ELI LILLY ITALIA SpA 


1 fiala 1.000 Ul 10 ml 


HUMULIN 30/70 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 cartucce 300 UI 3 ml 


HUMULIN 30/70 JET 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 penfill 3 ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


1 fiala SC10 ml 40 UI / ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


5 fiale SC10 ml 40 UI / ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


1 fiala 1.000 Ul 10 ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


5 fiale SC 10 ml 100 UI / ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


1 penfill 3 ml 100 Ul/ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


5 penfill 300 UI 3 ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


10 penfill 3ml 100 Ul/ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce SC 300 UI 3 ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


NOVOLET 10 cartucce 3ml 100UI/ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


INN 1 cartuccia 3 ml 100 Ul/ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


INN 5 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


INN 10 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 
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PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


FLEX 1 cartuccia 3 ml 100 Ul/ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


FLEX 5 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


FLEX 10 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 


ACTRAPHANE 30 
NOVO NORDISK A/S 


1 fiala SC 40 UI 10 ml 


ACTRAPHANE 30 
NOVO NORDISK A/S 


5 fiale SC 40 UI 10 ml 


ACTRAPHANE 30 
NOVO NORDISK A/S 


1 fiala 1.000 UI 10 ml 


ACTRAPHANE 30 
NOVO NORDISK A/S 


5 fiale SC 100 UI 10 ml 


ACTRAPHANE 10 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


1 cartuccia 3 ml 100 Ul/ml 


ACTRAPHANE 10 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce SC 300 UI 3 ml 


ACTRAPHANE 10 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3ml 100 UI 


ACTRAPHANE 20 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


1 cartuccia 3ml 100 UI 


ACTRAPHANE 20 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce SC 300 UI 3 ml 


ACTRAPHANE 20 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 30 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


1 cartuccia 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 30 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce SC 300 UI 3 ml 


ACTRAPHANE 30 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 40 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


1 cartuccia 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 40 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce SC 300 UI 3 ml 


ACTRAPHANE 40 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 50 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


1 cartuccia 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 50 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce SC 300 UI 3 ml 


ACTRAPHANE 50 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 10 NOV 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 10 NOV 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 20 NOV 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 20 NOV 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 
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ACTRAPHANE 30 NOV 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 40 NOV 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 40 NOV 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 50 NOV 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce SC 300 UI 3 ml 


ACTRAPHANE 50 NOV 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 30 INN 
NOVO NORDISK A/S 


1 cartuccia 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 30 INN 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 30 INN 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 30 FLE 
NOVO NORDISK A/S 


1 cartuccia 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 30 FLE 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 30 FLE 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


insulina umana isofano 


HUMULIN | 
ELI LILLY ITALIA SpA 


1 fiala 1.000 Ul 10 ml 


HUMULIN | 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 cartucce sc 300 UI 3 ml 


HUMULIN | JET 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 penfill 3 ml 


insulina zinco-umana 


HUMULIN U 
ELI LILLY ITALIA SpA 


1 fiala 1.000 UI 10 ml 


HUMULIN L 
ELI LILLY ITALIA SpA 


1 fiala 1.000 UI 10 ml 


HUMULIN 10/90 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 cartucce 3ml100u/ml 


HUMULIN 20/80 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 cartucce 3ml100u/ml 


HUMULIN 40/60 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 cartucce 3ml100u/ml 


HUMULIN 50/50 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 cartucce 3ml 100u 


HUMULIN 50/50 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 cartucce 1,5ml 100u 


HUMULIN 10/90 JET 


ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill 3ml 
HUMULIN 20/80 JET 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill 3ml 
HUMULIN 40/60 JET 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill 3ml 
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HUMULIN 50/50 JET 


ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill 3ml 
ULTRATARD 

NOVO NORDISK A/S 1 fiala SC 10 ml 40 UI / ml 
ULTRATARD 

NOVO NORDISK A/S 5 fiale SC 10 ml 40 UI / ml 
ULTRATARD 

NOVO NORDISK A/S 1 fiala SC 1.000 UI 10 ml 
ULTRATARD 

NOVO NORDISK A/S 5 fiale SC 10 ml 100 UI / ml 
MONOTARD 

NOVO NORDISK A/S 1 fiala SC 10 ml 40 UI / ml 
MONOTARD 

NOVO NORDISK A/S 5 fiale SC 10 ml 40 UI / ml 
MONOTARD 

NOVO NORDISK A/S 1 fiala SC 1.000 UI 10 ml 
MONOTARD 

NOVO NORDISK A/S 5 fiale SC10 ml 100 UI / ml 


insulina detemir 


LEVEMIR 

NOVO NORDISK A/S penfill 1 cartuccia 3ML 100UI/ML 
LEVEMIR 

NOVO NORDISK A/S penfill 5 cartucce 3ML 100UI/ML 
LEVEMIR 

NOVO NORDISK A/S penfill 10 cartucce 3ML 100UI/ML 
LEVEMIR 

NOVO NORDISK A/S FLEX 1 penna 3ML 100UI/ML 
LEVEMIR FLEX penna 

NOVO NORDISK A/S 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml 
LEVEMIR 

NOVO NORDISK A/S FLEX 10 penna 3ML 100UI/M 
LEVEMIR 

NOVO NORDISK A/S 1 penna 3ML 100UI/ML 
LEVEMIR 

NOVO NORDISK A/S 5 penne 3ML 100UI/ML 
LEVEMIR 

NOVO NORDISK A/S 10 penne 3ML 100UI/ML 


insulina glulisina 


APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 1 fiala 1.000 UI 10 ml 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 2 fiale 1.000 UI 10 ml 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 4 fiale 1.000 UI 10 ml 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 fiale 1.000 UI 10 ml 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 1 cartuccia 3 ml 100 Ul/mI 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 3 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 4 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 
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APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 

APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 6 cartucce 3 ml 100 UI/mI 

APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 8 cartucce 3 ml 100 UI/mI 

APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 9 cartucce 3 ml 100 UI/mI 

APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 10 cartucce 3 ml 100 Ul/mI 

APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 1 penna 3 ml 100UI/ml 

APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 3 penne 3 ml 100UI/mI 

APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 4 penne 3 ml 100Ul/ml 

APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 penne 3 ml 100UI/mI 

APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 6 penne 3 ml 100UI/ml 

APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 8 penne 3 ml 100UI/ml 

APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 9 penne 3 ml 100Ul/ml 

APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 10 penne 3 ml 100UI/ml 

APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 1 cartuccia OPTICLICK 3 ml 100 Ul/ml 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 3 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/ml 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 4 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/mI 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/ml 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 6 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/ml 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 8 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/ml 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 9 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/ml 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 10 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/mI 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 4 penna SC 300 U.l. 3 ml 

APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 3 penne SC 300 U.I. 3 ml 

APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 4 penne SC 300 U.I. 3 ml 

APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH solostar 5 penne SC 300 U.I. 3 ml 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 6 penne SC 300 U.I. 3 ml 
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APIDRA 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 8 penne SC 300 U.I. 3 ml 
APIDRA 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 9 penne SC 300 U.I. 3 ml 


insulina umana glargine 


LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 1 flaconcino SC 5 ml 100 Ul/ml 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 2 flaconcini SC 5 ml 100 Ul/ml 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 flaconcini SC 5 ml 100 Ul/mI 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 10 flaconcini SC 5 ml 100 Ul/mI 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 4 cartucce SC 3 ml 100 Ul/ml 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 10 cartucce SC 3 ml 100 Ul/mI 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 3 penne SC 3 ml 100 Ul/ml 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 4 penne SC 3 ml 100 Ul/ml 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH optiset 5 penne SC 300 UI 3 ml 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 10 penne SC 3 ml 100 Ul/mi 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 1 cartuccia SC 1.000 UI 10 ml 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH SC 1 cartucce 100UI/ML 3ML 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH SC 3 cartucce 3ML 100UI/ML 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH SC 4 cartucce 3ML 100UI/ML 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH opticlik 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH SC 6 cartucce 3ML 100UI/ML 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH SC 8 cartucce 100UI/ML 3ML 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH SC 9 cartucce 100UI/ML 3ML 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH SC 10 cartucce 100UI/ML 3ML 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH solostar 1 penna SC 300 UI 3 ml 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH solost.sc 3pen 100UI/ml 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH solost.sc 4pen 100UI/ml 
LANTUS 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH solostar 5 penne SC 300 UI 3 ml 
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LANTUS 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH solost.sc 6pen 100UI/ml 
LANTUS 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH solost.sc 8pen 100UI/ml 
LANTUS 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH solost.sc 9pen 100UI/ml 
LANTUS 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH solost.sc 10pen100UI/ml 
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Proibiti IN e FUORI GARA 


BETA-2 AGONISTI 


Altri agenti anabolizzanti - agonisti selettivi dei recettori beta 2 
adrenergici, singoli e in associazione 


clenbuterolo 


MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


30 cpr 10 meg 


MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


30 cpr 0,02 mg 


MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


forte scir 120 ml 


MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


scir 120 ml 


CLENASMA 
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp 


30 cpr 0,02 mg 


CLENASMA 
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp 


scir 150 ml 


FLUIRES 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


30 cpr 


FLUIRES 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


scir 200 ml 


fenoterolo 


DOSBEROTEC 200 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


aer 300d 200mcg 


DOSBEROTEC 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


scir 200 ml 


DOSBEROTEC 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


gtt os/inal 20 ml 0,1% 


DOSBEROTEC 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


polvxinal 30cps 0,2 


DOSBEROTEC 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


30cps c/inalatore 


DOSBEROTEC 0,5 UDV 


BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA aer 20f 1d 
DOSBEROTEC 1,25 UDV 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA aer 20f 1d 


DOSBEROTEC 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


nebul fl 20ml 0,5% 


DOSBEROTEC 100 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


soluz inal 100 mcg 10 ml 


fenoterolo + ipratropio bromuro 


IPRAFEN 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


sosp inal 300 erog 100 mcg + 40 mcg 


IPRAFEN 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


soluzxinal.20ml 


DUOVENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


300 erog 40 mcg + 100 mcg 15 ml aerosol 


DUOVENT MITE 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


inal 15ml 300d 
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DUOVENT UDV 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA Sofiaie atogoî 4 mi 
DUOVENT MITE UDV 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 20 fiale aerosol 4mi 0,1 mg + 0,25 mg 
DUOVENT MITE 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA sospxinal0mI 20 + 50meg 
DUOVENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA at asino 

formoterolo 


FORADIL 
NOVARTIS FARMA SpA 


polv 30cps 12mcg + inal 


FORADIL 
NOVARTIS FARMA SpA 


60 cps 12 mcg polv inal 


FORADIL 
NOVARTIS FARMA SpA 


soluz inal 100 dosi 12 mcg 


EOLUS 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 


sosp inal 100 dosi 12 meg 


OXIS TURBOHALER 4,5 
ASTRAZENECA SpA 


60 dosi polv inal 


OXIS TURBOHALER 9 
ASTRAZENECA SpA 


60 dosi polv inal 


OXIS TURBOHALER 4,5 


ASTRAZENECA SpA 3inal 60d 

OXIS TURBOHALER 9 

ASTRAZENECA SpA 3inal 60d/in 
ATIMOS 

CHIESI FARMACEUTICI SpA polvxinal 12mcg 60d 
ATIMOS 

CHIESI FARMACEUTICI SpA polvxinal 12mcg 100d 
ATIMOS 

CHIESI FARMACEUTICI SpA solxinal 6mcg 100d 
ATIMOS 

CHIESI FARMACEUTICI SpA solxinal 6mcg 120d 
ATIMOS 

CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 100 dosi 12 mcg 
ATIMOS 


CHIESI FARMACEUTICI SpA 


solxinal 12mcg 120d 


BOREAX 
PROMEDICA Srl 


polvxinal 60erog 12mcg 


BOREAX 
PROMEDICA Srl 


polvxinal 100erog 12mcg 


BOREAX 
PROMEDICA Srl 


solxinal 100erog 6mcg 


BOREAX 
PROMEDICA Srl 


solxinal 120erog 6mcg 


BOREAX 
PROMEDICA Srl 


solxinal 100erog 12mcg 


BOREAX 
PROMEDICA Srl 


solxinal 120erog 12mcg 


LIFEROL 
MASTER PHARMA Srl 


polvxinal 60erog 12mcg 


LIFEROL 
MASTER PHARMA Srl 


polvxinal100erog 12mcg 
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LIFEROL 
MASTER PHARMA Srl solxinal 100erog 6mcg 
LIFEROL 
MASTER PHARMA Srl solxinal 120erog 6mcg 
LIFEROL 
MASTER PHARMA Srl soluz inal 100 dosi 12 meg 
LIFEROL 
MASTER PHARMA Srl solxinal 120erog 12mcg 
ICARUS 
CHIESI FARMACEUTICI SpA polvxinal 60erog 12mcg 
ICARUS 
CHIESI FARMACEUTICI SpA polvxinal 100erog 12mcg 
ICARUS 
CHIESI FARMACEUTICI SpA solxinal 100erog 6meg 
ICARUS 
CHIESI FARMACEUTICI SpA solxinal 120erog 6mceg 
ICARUS 
CHIESI FARMACEUTICI SpA solxinal 100erog 12mcg 
ICARUS 
CHIESI FARMACEUTICI SpA solxinal 120erog 12mcg 
FERONAL 
FARMA 1 Srl 60 cps 12 mcg polv inal 
FERONAL 
FARMA 1 Srl 100 cps 12 mog polv inal 
LEVOVENT 
GENETIC SpA 60 cps 12 mcg polv inal 
LEVOVENT 
GENETIC SpA 100 cps 12 mog polv inal 
EVERVENT 
MADAUS Srl 60 cps polvere 12 mcg + erogatore 
EVERVENT 
MADAUS Srl 100 cps polvere 12 mcg + erogatore 
FORTASINT 
S.F.GROUP Srl 60 cps polvere 12 mcg + erogatore 
FORTASINT 
S.F.GROUP Srl 


100 cps polvere 12 mcg + erogatore 


FORMOTEROLO EG 
EG SpA 


60 cps 12 mcg + erogatore 


FORMOTEROLO EG 
EG SpA 


100 cps 12 meg 


ALITEROL 
VECCHI & PIAM Sapa 


60 cps polvere 12 mcg 


ALITEROL 
VECCHI & PIAM Sapa 


100 cps polvere 12 mcg 


FOROTAN 
BENEDETTI SpA 


60 cps polvere 12 mcg + erogatore 


FOROTAN 
BENEDETTI SpA 


100 cps 12 mcg + erog polv inal 


KUROVENT 
ITALCHIMICI SpA 


10 cps polvere 12 mcg + inalatore 


KUROVENT 
ITALCHIMICI SpA 


20 cps polvere 12 mcg + inalatore 
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KUROVENT 

ITALCHIMICI SpA 30 cps polvere 12 mcg + inalatore 
KUROVENT 

ITALCHIMICI SpA 50 cps polvere 12 mcg + inalatore 
KUROVENT 

ITALCHIMICI SpA polv 56 cps 12mceg+inal 
KUROVENT 

ITALCHIMICI SpA 60 cps polvere 12 mcg + inalatore 
KUROVENT 

ITALCHIMICI SpA 100 cps polvere 12 mcg + inalatore 
KUROVENT 

ITALCHIMICI SpA 120 cps polvere 12 mcg + inalatore 
KUROVENT 

ITALCHIMICI SpA 180 cps polvere 12 mcg + inalatore 
KUROVENT 

ITALCHIMICI SpA 200 cps polvere 12 mcg + inalatore 
KUROVENT 

ITALCHIMICI SpA 200 cps polvere 12 mcg + 4 inalatori 
KUROVENT 

ITALCHIMICI SpA 100 cps polvere 12 mcg + 2 inalatori 
KUROVENT 

ITALCHIMICI SpA 500 cps polvere 12 meg + 50 inalatori 
KUROVENT 

ITALCHIMICI SpA 50 cps 12 mcg 

KUROVENT 

ITALCHIMICI SpA 60 cps 12 meg 

WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 10 cps polvere 12 mcg + inalatore 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 20 cps polvere 12 mcg + inalatore 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 30 cps polvere 12 mcg + inalatore 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 50 cps polvere 12 mcg + inalatori 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 56 cps polvere 12 mcg + inalatore 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 60 cps polvere 12 mcg + inalatore 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 100 cps polvere 12 mcg + inalatore 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 120 cps polvere 12 mcg + inalatore 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 180 cps polvere 12 mcg + inalatore 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 200 cps polvere 12 mog + inalatore 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 100 cps polvere 12 mcg + 2 inalatori 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 200 cps polvere 12 mcg + 4 inalatori 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 500 cps polvere 12 mcg + 50 inalatori 


BETA-2 AGONISTI 


12-5-2009 Supplemento ordinario n. 68 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 108 


WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 50 cps 12 meg 

WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 60 cps 12 meg 
FORMOTEROLO VIAT 

MEDA PHARMA SpA 10 cartucce 60 dosi 12 mcg polv inal 
FORMOTEROLO VIAT 

MEDA PHARMA SpA 60 dosi 6 mcg polv inal 
FORMOTEROLO VIAT 

MEDA PHARMA SpA 1 cartuccia 60 dosil 
FORMOTEROLO VIAT 

MEDA PHARMA SpA 2 cartucce 60 dosil 
FORMOTEROLO VIAT 

MEDA PHARMA SpA 3 cartucce 60 dosi 
FORMOTEROLO VIAT 

MEDA PHARMA SpA 10 cartucce 60 dosi 
FORMOTEROLO VIAT 

MEDA PHARMA SpA 60 dosi 12 mcg polv inal 
FORMOTEROLO VIAT 

MEDA PHARMA SpA 1 cartuccia 60 dosi 12 mcg polv inal 
FORMOTEROLO VIAT 

MEDA PHARMA SpA 2 cartucce 60 dosi 12 mcg polv inal 
FORMOTEROLO VIAT 


MEDA PHARMA SpA 3 cartucce 60 dosi 12 mcg polv inal 


formoterolo + beclometasone 


ALABASTER 

MASTER PHARMA Srl soluz inal 120 erog 100/6 mcg 
ALABASTER 

CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 180 erog 100/6 mcg 
FORMODUAL 

PROMEDICA Srl soluz inal 120 erog 100/6 mcg 
FORMODUAL 

PROMEDICA Srl soluz inal 180 erog 100/6 meg 
FOSTER 

CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 120 erog 100/6 meg 
FOSTER 

CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 180 erog 100/6 mcg 
INUVER 

CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 120 erog 100/6 mcg 
INUVER 

CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 180 erog 100/6 mcg 


formoterolo + budesonide 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


18 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
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SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


3 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


60 dosi 320/9 mcg polv inal 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


2 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


18 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


3 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


60 dosi 320/9 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


60 dosi 320/9 mcg polv 2 inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


60 dosi 320/9 mcg polv 3 inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


60 dosi 320/9 mcg polv 10 inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


60 dosi 320/9 mcg polv 18 inal 


ASSIEME 
SIMESA SpA 


1 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
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ASSIEME 

SIMESA SpA 10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 18 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 120 erog 160/4,5 mcg aerosol 
ASSIEME 

SIMESA SpA 3 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 1 inalatore 60 dosi 320/9 meg 
ASSIEME 

SIMESA SpA 2 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 
ASSIEME 

SIMESA SpA 3 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
ASSIEME 

SIMESA SpA 10 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
ASSIEME 

SIMESA SpA 18 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 1 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 2 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 10 monod 60 dosi 80/4,5mcg polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 18 monod 60 dosi 80/4,5 polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 2 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 3 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 10 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 18 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 1 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 2 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal 


BETA-2 AGONISTI 


12-5-2009 Supplemento ordinario n. 68 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 108 
ASSIEME 
SIMESA SpA 3 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 10 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 10 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal 
SYMBICORTMITE 


ASTRAZENECA SpA 


60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


2inal 60d 80/4,5 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


10 monod 60d 80/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


18 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


2 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


3inal 120d 80/4, 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


10 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


18 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


2 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


10 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


18 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


1 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


2inal 120d 80/4,5 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


3inal 120d 80/4,5 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


10inal 120d 80/4, 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


18inal 120d 80/4, 


procaterolo 


PROPULM 25 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


200 erog aerosol 


PROCADIL 
RECORDATI SpA 


30 cpr 0,05 mg 


PROCADIL 
RECORDATI SpA 


scir 200 ml 0,5% 
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ritodrina 


MIOLENE 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 


20 cpr 10 mg 


MIOLENE 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 


6 fiale IM 10 mg 2 ml 


MIOLENE 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 


3 fiale EV 50 mg 5 ml 


salbutamolo 


VENTOLIN 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


30 cpr eff 2 mg 


concentrazio 
a 1000 ng/m 


ne di salbutamolo nelle urine su 


sono considerate anabol 


izzanti 


periore 


VENTOLIN 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


sosp inal 200 erog 100 mcg 


concentrazio 
a 1000 ng/m 


ne di salbutamolo nelle urine su 


sono considerate anabol 


izzanti 


periore 


VENTOLIN concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
GLAXOSMITHKLINE SpA 30 6 irol a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
cps 6 mg contro! 
VENTOLIN concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
GLAXOSMITHKLINE SpA scir 200 mi 0,024% a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
, lo 
VENTOLIN 100 concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
GLAXOSMITHKLINE SpA 10 fiale EV 100 meg 5 ml a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
VENTOLIN 500 concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
GLAXOSMITHKLINE SpA 10 fiale IM 500meg 1 ml a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
VENTOLIN DISKUS concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
GLAXOSMITHKLINE SpA 60 erog 200 mcg polv inal a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
BRONCOVALEAS concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA ir 120 ml a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
" si s scir m 
BRONCOVALEAS concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 200 erog aerosol a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
BRONCOVALEAS concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA soluz nebul 15 ml 500 mg/100 ml a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
BRONCOVALEAS concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 25 2 a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
È x s cpr 2 mg 
BRONCOVALEAS concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA sosp inal 200 erog 100 mcg a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
VENTOLIN ESPETTOR. concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
GLAXOSMITHKLINE SpA 20 a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
cps 
VENTMAX concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 30 2 a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
cpr 2 mg 
VENTMAX concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 30 4 a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
cpr 4 mg 
VENTMAX concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
CHIESI FARMACEUTICI SpA scir 200 ml 0,048% a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
VENTMAX concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
CHIESI FARMACEUTICI SpA aerosol 200d a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
VENTMAX concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
CHIESI FARMACEUTICI SpA sosp inal 100 erog 200 meg a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
VENTMAX concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz nebul 20 fiale 2,5 mg 2 ml a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
VENTMAX concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz nebul 20 fiale 5 mg 2 ml a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
VOLMAX concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


GLAXO ALLEN SpA 


30 cpr 4 mg rilascio prolungato 
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GLAXO ALLEN SpA 
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concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


Serie generale - n. 108 


periore 


SALBUFAX 
MASTER PHARMA Srl 


aeros 200d 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


SALBUFAX 
MASTER PHARMA Srl 


400 erog aerosol autohaler 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


VENTMAX JET 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


aeros 200d 100mcg 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


SALBUJET 
PROMEDICA Srl 


aer dos.200inal100meg 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


SALBIDREX 
ORION CORPORATION (FI) 


easyhaler 100mcg/d 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


SALBUTAMOLO TAIFUN concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 

LEIRAS OY 200 dosi 50 meg i 

SALBUTAMOLO TAIFUN concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 

LEIRAS OY a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


200 dosi 100 meg 


salbutamolo + beclometasone 


CLENIL COMP 
PROMEDICA Srl 


sosp inal 200 erog 50 mcg + 100 meg 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


CLENIL COMP 
PROMEDICA Srl 


polv 80d 200+400mc 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


CLENIL COMP 
PROMEDICA Srl 


polv 80d 100+200mc 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


CLENIL COMP 
PROMEDICA Srl 


sosp nebul 10 fiale 0,8 mg + 1,6 mg 2 ml 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


CLENIL COMP 
PROMEDICA Srl 


sosp inal 200 erog jet 250 mcg + 100 meg 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


CLENIL COMP 
PROMEDICA Srl 


sosp inal 200 erog jet 50 mcg + 100 meg 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


CLENIL COMP 
PROMEDICA Srl 


20f 2ml 0,8+1,6mg 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


JETBES MITE 
PROMEDICA Srl 


aerosol 200erog 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


JETBES 
PROMEDICA Srl 


aerosol 200d 250+100mcg 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


salbutamolo + flunisolide 


PLENAER 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


soluz nebul 20 fiale 0,5 mg + 20 fiale 0,5 mg 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


PLENAER 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


100 erog 25 mg + 10 mg aerosol 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


salbutamolo + ipratropio bromuro 


BREVA 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


200 erog aerosol 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


BREVA 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


soluz os / nebul 15 ml 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


NAOS 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA 


soluz OS NEBUL 15 ml 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


NAOS 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA 


os nebul 30 monod 0,5 ml 1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 


BIWIND 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


nebul os fl 15ml 


concentrazione di salbutamolo nelle urine su 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


periore 
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BIWIND concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA os nebul 30 monod 0,5 ml 1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml 8-1000:ng/ml-sono:considerste:anabolizzanti 

ALMEIDA concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 

1.B.N. SAVIO Srl soluz OS NEBUL 15 ml 375 + 75 mg/100 ml a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 

ALMEIDA concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 

1.B.N. SAVIO Srl os nebul 30 monod 0,5 ml 1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml 241000 ng/ml sono considerata anabolizzanti 

salmeterolo 
SEREVENT SOSPXxINAL 


GLAXOSMITHKLINE SpA 


sosp inal 120 erog 25 mcg 


SEREVENT DISKUS 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


60 dosi 50 mcg polv inal 


ARIAL DISKUS 
DOMPE° FARMACEUTICI SpA 


60 dosi 50 mcg polv inal 


ARIAL 
DOMPE° FARMACEUTICI SpA 


sosp inal 120 erog 25 mcg 


SALMETEDUR DISKUS 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


60 dosi 50 mcg polv inal 


SALMETEDUR SOSPXxINAL 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


sosp inal 120 erog 25 mcg 


salmeterolo + fluticasone 


SERETIDE DISKUS 50/100 


GLAXOSMITHKLINE SpA inal28d 
SERETIDE DISKUS 50/250 
GLAXOSMITHKLINE SpA inal28d 
SERETIDE DISKUS 50/500 
GLAXOSMITHKLINE SpA inal28d 


SERETIDE DISKUS 50/100 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


60 dosi polv inal 


SERETIDE DISKUS 50/250 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


60 dosi polv inal 


SERETIDE DISKUS 50/500 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


60 dosi polv inal 


SERETIDE DISKUS 50/100 


GLAXOSMITHKLINE SpA 3inal60 

SERETIDE DISKUS 50/250 

GLAXOSMITHKLINE SpA 3inal60 

SERETIDE DISKUS 50/500 

GLAXOSMITHKLINE SpA 3inal60 

SERETIDE 

GLAXOSMITHKLINE SpA sosp inal 120 erog 25/50 meg 
SERETIDE 

GLAXOSMITHKLINE SpA sosp inal 120 erog 25/125 mcg 
SERETIDE 


GLAXOSMITHKLINE SpA 


sosp inal 120 erog 25/250 mcg 


ALIFLUS DISKUS 50/100 


MENARINI INTERNAT. O.L.S.A inal 28d 
ALIFLUS DISKUS 50/250 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A inal 28d 
ALIFLUS DISKUS 50/500 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A inal 28d 


ALIFLUS DISKUS 50/100 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


60 dosi polv inal 
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ALIFLUS DISKUS 50/250 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


60 dosi polv inal 
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ALIFLUS DISKUS 50/500 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


60 dosi polv inal 


ALIFLUS DISKUS 50/100 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


3 inalatori 60 dosi polv inal 


ALIFLUS DISKUS 50/250 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


3inal60d 

ALIFLUS DISKUS 50/500 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 3inal60d 

ALIFLUS 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A sosp inal 120 erog 25/500 meg 

ALIFLUS 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A sosp inal 120 erog 25/125 meg 

ALIFLUS 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A sosp inal 120 erog 25/250 meg 
terbutalina 

BRICANYL 


ASTRAZENECA SpA 


200 dosi polv inal 
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Inibitori della aromatasi 


anastrozolo 


ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) 28 cpr 1 mg 


ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) 30 cpr 1 mg 


ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) 84 cpr 1 mg 


ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) 20 cpr 1 mg 


ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) 100 cpr 1 mg 


ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) 300 cpr 1 mg 


exemestan 


AROMASIN 
PFIZER ITALIA Srl 15 cpr riv 25 mg 


AROMASIN 
PFIZER ITALIA Srl 20 cpr riv 25 mg 


AROMASIN 
PFIZER ITALIA Srl 30 cpr riv 25 mg 


AROMASIN 
PFIZER ITALIA Srl 90 cpr riv 25 mg 


AROMASIN 
PFIZER ITALIA Srl 100 cpr riv 25 mg 


AROMASIN 
PFIZER ITALIA Srl 120 cpr riv 25 mg 


formestan 
LENTARON 
NOVARTIS FARMA SpA depot IM fiala 250mg + 1fiala 


LENTARON 
NOVARTIS FARMA SpA IM Gfiale 250mg + Gfiale solv 


letrozolo 


FEMARA 
NOVARTIS FARMA SpA 30 cpr riv 2,5 mg 


FEMARA 
NOVARTIS FARMA SpA 100 cpr riv 2,5 mg 


Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni 


raloxifene 


EVISTA 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 14 cpr riv 60 mg 


EVISTA 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 28 cpr riv 60 mg 


EVISTA 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 84 cpr riv 60 mg 


EVISTA 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 100 cpr riv 60 mg 
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OPTRUMA 

ELI LILLY NEDERLAND BV (NL) 14 cpr riv 60 mg 

OPTRUMA 

ELI LILLY NEDERLAND BV (NL) 28 cpr riv 60 mg 

OPTRUMA 

ELI LILLY NEDERLAND BV (NL) 100 cpr riv 60 mg 

OPTRUMA 

ELI LILLY NEDERLAND BV (NL) 84 cpr riv 60 mg 
tamoxifene 

NOLVADEX 

ASTRAZENECA SpA 30 cpr riv 10 mg 

NOLVADEX D 

ASTRAZENECA SpA 20 cpr riv 20 mg 

KESSAR 

ORION CORPORATION (FI) 30 cpr 10 mg 

KESSAR 

ORION CORPORATION (FI) 30 cpr 20 mg 

TAMOXIFENE TEVA 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 30 cpr 10 mg 

TAMOXIFENE TEVA 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 30 cpr 20 mg 

TAMOXIFENE SANDOZ 

SANDOZ SpA 30 cpr 10 mg 

TAMOXIFENE SANDOZ 

SANDOZ SpA 20 cpr 20 mg 

TAMOXIFENE RATIO. 

RATIOPHARM GMBH 20 cpr 20 mg 

TAMOXIFENE EG 

EG SpA 30 cpr riv 10 mg 

TAMOXIFENE EG 

EG SpA 20 cpr riv 20 mg 

NOMAFEN 

FIDIA FARMACEUTICI SpA 30 cpr riv 10 mg 

NOMAFEN 

FIDIA FARMACEUTICI SpA 20 cpr riv 20 mg 

TAMOXIFEN REMEDIA 

REMEDIA Srl 30 cpr 10 mg 

TAMOXIFEN REMEDIA 

REMEDIA Srl 20 cpr 20 mg 

TAMOXIFENE HOSPIRA 

HOSPIRA ITALIA Srl 30 cpr 10 mg 

TAMOXIFENE MAYNE 

MAYNE PHARMA (ITALIA) Srl 30 cpr 20 mg 

TAMOXIFENE HOSPIRA 

HOSPIRA ITALIA Srl 20 cpr 20 mg 

TAMOXIFENE MONT. 

MONTERESEARCH Srl 30 cpr riv 10 mg 

TAMOXIFENE MONT. 

MONTERESEARCH Srl 20 cpr riv2 0 mg 

MILLENIUM 

PHARMATEX ITALIA Srl 30 cpr 10 mg 

MILLENIUM 

PHARMATEX ITALIA Srl 30 cpr 20 mg 
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TAMOXIFENE DEXO 
DEXO ITALIA Srl 30 cpr riv 10 mg 
TAMOXIFENE DEXO 
DEXO ITALIA Srl 20 cpr riv 20 mg 
TAMOXIFENE DEXO 
DEXO ITALIA Srl 30 cpr 10 mg 
TAMOXIFENE DEXO 
DEXO ITALIA Srl 20 cpr 20 mg 
TAMOXENE 
LISAPHARMA SpA 30 cpr riv 10 mg 
TAMOXENE 
LISAPHARMA SpA 20 cpr riv 20 mg 
TAMOXIFENE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl 30 cpr riv 10 mg 
TAMOXIFENE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl 20 cpr riv 20 mg 
TAMOXIFENE SIGMATAU 
SIGMATAU GENERICS SpA 30 cpr riv 10 mg 
TAMOXIFENE SIGMATAU 
SIGMATAU GENERICS SpA 30 cpr riv 20 mg 
toremifene 
FARESTON 
ORION CORPORATION 30 cpr 60 mg 
FARESTON 
ORION CORPORATION 100 cpr 60 mg 
Altri antiestrogeni 
ciclofenil 
NEOCLYM 
MARVECSPHARMA SERVICES Srl 30 cpr 200 mg 
clomifene 
CLOMID 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 10 cpr 50 mg 
PROLIFEN 
EFFIK ITALIA Spa 10 cps 50 mg 
SEROFENE 
MERCK SERONO SpA 30 cpr 50 mg 
fulvestran 


FASLODEX 
ASTRAZENECA UK Ltd 


1 siringa IM 5 ml + 1 ago 
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Diuretici osmotici 


mannitolo 
ISOTOL 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 1 flacone 250 ml 20% 
ISOTOL 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 1 flacone EV 500 ml 20% 
GLICINA MANNITOLO 
GALENICA SENESE Srl 1 sacca 3.000 ml 
GLICINA MANNITOLO 
GALENICA SENESE Srl 1 sacca 5.000 ml 
MANNITOLO SORBITOLO 
GALENICA SENESE Srl sacc 3000m 
MANNITOLO SORBITOLO 
GALENICA SENESE Srl sacc 5000m 
MANNITOLO SODIO CL 
GALENICA SENESE Srl 5% 100ml 
MANNITOLO SODIO CL 
GALENICA SENESE Srl 5% 250ml 
MANNITOLO SODIO CL 
GALENICA SENESE Srl 5% 500ml 
MANNITOLO SODIO CL 
GALENICA SENESE Srl 5% 1000ml 
MANNITOLO SODIO CL 
GALENICA SENESE Srl 5% 100ml sa 
MANNITOLO SODIO CL 
GALENICA SENESE Srl 5% 250ml sa 
MANNITOLO SODIO CL 
GALENICA SENESE Srl 5% 500ml sa 
MANNITOLO SODIO CL 
GALENICA SENESE Srl 5% 1000mlsa 
MANNITOLO SODIO CL 
GALENICA SENESE Srl 5% 2000mlsa 
MANNITOLO SODIO CL 
GALENICA SENESE Srl 5% 3000mlsa 
MANNITOLO SODIO CL 
GALENICA SENESE Srl 5% 5000misa 
MANNITOLO 
GALENICA SENESE Srl 5% fl 50mI 
MANNITOLO 
GALENICA SENESE Srl 5% fl 100ml 
MANNITOLO 
GALENICA SENESE Srl 5% fl 250mI 


MANNITOLO 
GALENICA SENESE Srl 


1 flacone 500 ml 5% 


MANNITOLO 
GALENICA SENESE Srl 


5% fl 1000ml 


MANNITOLO 
GALENICA SENESE Srl 


5% 50ml sacca 
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MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 5% 100ml sacca 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 5% 250ml sacca 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 5% 500ml sacca 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 5% 1000ml sacca 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 10% fl 50m 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 1 flacone 100 ml 10% 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 1 flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 1 flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 10% fl 100mI 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 10% 50ml sacca 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 10% 100ml sacca 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 10% 250ml sacca 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 10% 500ml sacca 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 10% 1000ml sacca 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 18% 50 ml flacone 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 1 flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 1 flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 1 flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 18% 1000 ml flacone 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 18% 50 ml sacca 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 18% 100 ml sacca 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 18% 250 ml sacca 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 18% 500 ml sacca 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 18% 1000 ml sacca 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 500 ml 5% 
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MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 sacca 250 ml 5% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 sacca 500 ml 5% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 1.000 ml 5 % 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 100 ml 5 % 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 1.000 ml 10 % 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 sacca 250 ml 10% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 sacca 500 ml 10% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 1.000 ml 18 % 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 sacca 250 ml 18% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 sacca 500 ml 18% 


MANNITOLO SODIO CL 
SALF SpA 


1 flacone 500 ml 


MANNITOLO SODIO CL 
SALF SpA 


1 flacone 500 ml 


MANNITOLO SODIO CL 
SALF SpA 


1 flacone 250 ml 


MANNITOLO SODIO CL 
SALF SpA 


1 flacone 1.000 ml 


GLICINA MANNITOLO 
SALF SpA 


1 sacca 3.000 ml 


GLICINA MANNITOLO 
SALF SpA 


1 sacca 5.000 ml 


MANNITOLO SORBITOLO 
SALF SpA 


1 sacca 3.000 ml 0,54 % + 2,7% 


MANNITOLO SORBITOLO 
SALF SpA 


1 sacca 5.000 ml 0,54 % + 2,7% 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


1 flacone 50 ml 5% 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


1 flacone 100 ml 5% 
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MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


1 flacone 250 ml 5% 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


1 flacone 500 ml 5% 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


1 flacone 1.000 ml 5% 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


1 flacone 50 ml 10% 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


1 flacone 100 ml 10 % 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


1 flacone 250 ml 10% 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


1 flacone 500 ml 10% 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


1 flacone 1.000 ml 10% 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


1 flacone 50 ml 18% 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


1 flacone 100 ml 18% 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


1 flacone 250 ml 18% 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


1 flacone 500 ml 18% 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


1 flacone 1.000 ml 18 % 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


20 flaconi 500 ml 5% 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


20 flaconi 500 ml 10% 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


30 flaconi 100 ml 18% 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


24 flaconi 250 ml 18% 


MANNITOLO 
NOVASELECT SpA 


20 flaconi 500 ml 18% 


MANNITOLO SORBITOLO 


NOVASELECT SpA 


1 sacca 3.000 mi 


MANNITOLO SORBITOLO 


NOVASELECT SpA 


1 sacca 5.000 mi 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 50 ml 5% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 100 ml 5% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 250 ml 5% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 500 ml 5% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 1.000 ml 5% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 50 ml 10% 
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MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 100 ml 10% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 250 ml 10% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 1.000 ml 10% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 500 ml 10% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 50 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 100 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 250 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 500 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 1.000 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 sacca 250 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 sacca 500 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 sacca 100 ml 5% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 sacca 250 ml 5% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 sacca 500 ml 5% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 sacca 1.000 ml 5% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 250 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 500 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 sacca 250 ml 10% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 sacca 500 ml 10% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 sacca 1.000 ml 10% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 250 ml 10% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 500 ml 10% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 sacca 1.000 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 250 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 500 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


24 flaconi 250 ml 10 g /100 ml 
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MANNITOLO 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 20 flaconi 500 ml 10 g /100 ml 
MANNITOLO 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 49 flaconi 100 ml 18 g/100 ml 
MANNITOLO 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 24 flaconi 250 ml 18 g /100 ml 
MANNITOLO 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 20 flaconi 500 ml 18 g /100 ml 
MANNITOLO 

MONICO SpA 1 flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO 

MONICO SpA 1 flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO 

MONICO SpA 1 flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 

MONICO SpA 1 flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO 

MONICO SpA 1 flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO 

MONICO SpA 1 flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO 

MONICO SpA 1 flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO 

MONICO SpA 10% 500ml sacca 
MANNITOLO 

MONICO SpA 18% 500ml sacca 
MANNITOLO 


BIEFFE MEDITAL SpA 


1 flacone 100 ml 5% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 flacone 250 ml 5% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 flacone 500 ml 5% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 sacca 100 ml 5% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 sacca 250 ml 5% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 sacca 500 ml 5% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 sacca 1.000 ml 5% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 flacone 50 ml 10% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 flacone 100 ml 10% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 flacone 250 ml 10% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 flacone 500 ml 10% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 sacca 100 ml 10% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 sacca 250 ml 10% 
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MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 sacca 500 ml 10% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 sacca 1.000 ml 10% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 flacone 50 ml 18% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 flacone 100 ml 18% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 flacone 500 ml 18% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 sacca 100 ml 18% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 sacca 250 ml 18% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 sacca 500 ml 18% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 sacca 1.000 ml 18% 


MANNITOLO BIEFFE 


BIEFFE MEDITAL SpA 


18% 30 flaconi 250 ml 


MANNITOLO 

PANPHARMA Sr 1 flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO 

PANPHARMA Sr 1 flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 


PANPHARMA Srl 


1 flacone 500 ml 10% 


MANNITOLO 
PANPHARMA Srl 


1 flacone 100 ml 18% 


MANNITOLO 
PANPHARMA Srl 


1 flacone 250 ml 18% 


MANNITOLO 
PANPHARMA Srl 


1 flacone 500 ml 18% 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. 


SpA 


5% 50ml sacca 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. 


SpA 


5% 50ml in sac 100ml 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. 


SpA 


5% 100ml in sac 100m 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. 


SpA 


5% 250ml in sac 500m 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. 


SpA 


10% 50ml sacca 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. 


SpA 


10% 50ml in sac 100m 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. 


SpA 


10% 100ml in sac 250 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. 


SpA 


10% 250ml in sac 500 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. 


SpA 


18% 50ml sacca 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. 


SpA 


18% 50ml in sac 100m 
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MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


18% 100ml in sac 250 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


18% 250ml in sac 500 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


1 flacone 100 ml 5% 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


1 flacone 250 ml 5% 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


1 flacone 500 ml 5% 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


1 flacone 100 ml 10% 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


1 flacone 250 ml 10% 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


1 flacone 500 ml 10% 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


1 flacone 100 ml 18% 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


1 flacone 250 ml 18% 


MANNITOLO 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


1 flacone 500 ml 18% 


MANNITOLO SODIO CL 


BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 50ml sacca 
MANNITOLO SODIO CL 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 100ml sacca 


MANNITOLO SODIO CL 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


250ml sacca 


MANNITOLO SODIO CL 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


500ml sacca 


MANNITOLO SODIO CL 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


1000mI sacc 


MANNITOLO SODIO CL 


BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 50ml in 100 
MANNITOLO SODIO CL 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 100ml in250 
MANNITOLO SODIO CL 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 250ml in500 


MANNITOLO SODIO CL 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 100 ml 5% 


MANNITOLO SODIO CL 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 250 ml 5% 


MANNITOLO SODIO CL 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 500 ml 5% 


MANNITOLO SODIO CL 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 1.000 ml 5% 


MANNITOLO 
EUROSPITAL SpA 


1 flacone 500 ml 5% 


MANNITOLO 
EUROSPITAL SpA 


1 flacone 500 ml 10% 


MANNITOLO 
EUROSPITAL SpA 


1 flacone 500 ml 18% 
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GLICINA MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 sacca per irrigazioni 3.000 ml 


GLICINA MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 sacca per irrigazioni 5.000 ml 


GLICINA MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 sacca 3.000 ml 


GLICINA MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 sacca 5.000 ml 


MANNITOLO SORBITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 3000 ml 0,54% + 2,7% 


MANNITOLO SORBITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 5000 ml 0,54% + 2,7% 


MANNITOLO SORBITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


3.000 ml sacca 


MANNITOLO SORBITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


5.000 ml sacca 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 flacone 50 ml 5% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 flacone 100 ml 5% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 flacone 250 ml 5% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 flacone 500 ml 5% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 100 ml 5% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 250 ml 5% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 500 ml 5% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 1000 ml 5% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 flacone 50 ml 10% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 flacone 100 ml 10% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 flacone 250 ml 10% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 flacone 500 ml 10% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 100 ml 10% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 250 ml 10% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 500 ml 10% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 1000 ml 10% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 flacone 50 ml 18% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 flacone 100 ml 18% 
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MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 flacone 250 ml 18% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 flacone 500 ml 18% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 100 ml 18% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 250 ml 18% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 500 ml 18% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 1000 ml 18% 


GLICINA MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 2.000 ml 


GLICINA MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 3.000 mi 


GLICINA MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 4.500 ml 


GLICINA MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 5.000 mi 


GLICINA MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 6.000 mi 


MANNITOLO SORBITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 2000 ml 


MANNITOLO SORBITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 3000 ml 


MANNITOLO SORBITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 4500 ml 


MANNITOLO SORBITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 5000 ml 


MANNITOLO SORBITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 


1 sacca 6000 ml 


MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


1 flacone 50 ml 5% 


MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


1 flacone 100 ml 5% 


MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


1 flacone 250 ml 5% 


MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


1 flacone 500 ml 5% 


MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


1 flacone 1.000 ml 5% 


MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


1 flacone 50 ml 10% 


MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


1 flacone 100 ml 10% 


MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


1 flacone 250 ml 10% 


MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


1 flacone 500 ml 10% 


MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


1 flacone 1.000 ml 10% 
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MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 4 flacone 50 ml 18% 
MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 1 flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 4 flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 4 flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 4 flacone 1.000 ml 18% 
Tiazidi 

butizide + metildopa 
SALUDOPIN anche effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 50 conf 250 mg + 1 mg 

idroclorotiazide 
ESIDREX anche effetto mascherante 
NOVARTIS FARMA SpA 20 cpr 25 mg 
IDROCLOROTIAZIDE anche effetto mascherante 
I.F.I. IST.FARM.ITALIANO SpA 20cpr 50mg 
IDROCLOROTIAZIDE A. anche effetto mascherante 
NOVASOREL SpA 30 cpr 50 mg 
IDROCLOROTIAZIDE anche effetto mascherante 
NOVA ARGENTIA SpA 20 cpr 25 mg 


IDROCLOROTIAZIDE 
NOVA ARGENTIA SpA 


100 cpr 25 mg 


anche effetto mascherante 


IDROCLOROTIAZIDE 
NOVA ARGENTIA SpA 


500 cpr 25 mg 


anche effetto mascherante 


IDROCLOROTIAZIDE 
NOVA ARGENTIA SpA 


1000 cpr 25 mg 


anche effetto mascherante 


IDROCLOROTIAZIDE 
NOVA ARGENTIA SpA 


20 cpr 50 mg 


anche effetto mascherante 


IDROCLOROTIAZIDE 
NOVA ARGENTIA SpA 


100 cpr 50 mg 


anche effetto mascherante 


IDROCLOROTIAZIDE 
NOVA ARGENTIA SpA 


500 cpr 50 mg 


anche effetto mascherante 


IDROCLOROTIAZIDE 
NOVA ARGENTIA SpA 


1000 cpr 50 mg 


anche effetto mascherante 


IDROCLOROTIAZIDE 
BELTAPHARM SpA 


1000 cpr 25 mg 


anche effetto mascherante 


IDROCLOROTIAZIDE 
BELTAPHARM SpA 


1000 cpr 50 mg 


anche effetto mascherante 


idroclorotiazide + benazepril 


CIBADREX 
MEDA PHARMA SpA 


14 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 


anche effetto mascherante 


CIBADREX 
MEDA PHARMA SpA 


14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


CIBADREX 
MEDA PHARMA SpA 


14 cpr riv 20 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CIBADREX 
MEDA PHARMA SpA 


28 cpr riv 10,g+12,5 mg 


anche effetto mascherante 
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ZINADIUR 10 anche effetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 

ZINADIUR anche effetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 14 cpr riv 5/6,25 mg 

ZINADIUR anche effetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 14 cpr riv 20/25 mg 

ZINADIUR anche effetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 28 cpr riv 10/12,5 mg 

TENSADIUR anche effetto mascherante 
1.B.N. SAVIO Srl 14 cpr div 5/6,25 mg 

TENSADIUR anche effetto mascherante 
1.B.N. SAVIO Srl 14 cpr div 10 mg + 12,5 mg 

TENSADIUR anche effetto mascherante 
1.B.N. SAVIO Srl 14 cpr div 20/25 mg 

TENSADIUR anche effetto mascherante 
1.B.N. SAVIO Srl 28 cpr 10 mg/12,5 mg 


idroclorotiazide + candesartan cilexetil 


RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 7 cpr 

RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA dd eg 

RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 15 cpr 

RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 28 cpr 

RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 30 cpr 

RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 50 cpr 

RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 56 dor 

RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA oRdor 

RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 98 cpr 

RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 100 cpr 

RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 300 cpr 

RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA flacone 100 cpr 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 7 cpr 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA id dor 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA adi 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 28 cpr 16 mg + 12,5 mg 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA Foo 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 50 cpr 
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RATACAND PLUS 16/12,5 


anche effetto mascherante 


ASTRAZENECA SpA 56 cpr 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 98 cpr 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 98 cpr 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 100 cpr 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 300 cpr 


RATACAND PLUS 16/12,5 
ASTRAZENECA SpA 


flacone 100 cpr 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


7 cpr 8 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


14 cpr 8 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


20 cpr 8 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


28 cpr 8 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


50 cpr 8 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


56 cpr 8 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


98 cpr 8 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


98 cpr 8 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


100 cpr 8 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


300 cpr 8 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


7 cpr 16 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


14 cpr 16 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


20 cpr 16 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


28 cpr 16 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


50 cpr 16 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


56 cpr 16 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


98 cpr 16 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


100 cpr 16 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


300 cpr 16 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


idroclorotiazide + captopril 


ACEDIUR 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


12 cpr 25 mg + 50 mg 


anche effetto mascherante 
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ACEDIUR MITE 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


12 cpr 15 mg + 50 mg 


anche effetto mascherante 


ACEPLUS 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 


12 cpr 25 mg + 50 mg 


anche effetto mascherante 


ACEPLUS MITE 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 


12 cpr 15 mg + 50 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 


28 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 


30 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 


56 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 


60 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 


84 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 


90 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 


100 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 


112 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 


120 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 


168 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 


180 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 


12 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 


SANDOZ SpA 


12 cpr 50 mg + 25 mg 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 


HEXAL SpA 


12 cpr 50 mg + 25 mg 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE M.G. 


MYLAN SpA 


12 cpr 50 mg + 25 mg 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) 


RATIOPHARM ITALIA Sr 


12 cpr50mg+25mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


20 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


28 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


30 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


50 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


60 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


100 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


10 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 
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CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 


RATIOPHARM ITALIA Sr 


12 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 


RATIOPHARM ITALIA Sr 


20 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 


RATIOPHARM ITALIA Sr 


28 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 


RATIOPHARM ITALIA Sr 


30 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 


RATIOPHARM ITALIA Sr 


60 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 


RATIOPHARM ITALIA Sr 


50 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 


RATIOPHARM ITALIA Sr 


100 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


idroclorotiazide + cilazapril 


INIBACE PLUS 
ROCHE SpA 


14 cpr 5 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


INITISS PLUS 
CRINOS SpA 


14 cpr 5 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


idroclorotiazide + enalapril 


VASORETIC 


MERCK SHARP & DOHME SpA 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


CONDIUREN 
IST.GENTILI SpA 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


ACESISTEM 


SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


SINERTEC 


MERCK SHARP & DOHME SpA 


14 cpr 20 mg + 6 mg 


anche effetto mascherante 


GENTIPRESS 
IST.GENTILI SpA 


14 cpr 20 mg + 6 mg 


anche effetto mascherante 


NEOPREX 


SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 


14 cpr 20 mg + 6 mg 


anche effetto mascherante 


ENALAPRIL ID.EG 
EG SpA 


10cpr20+12,5mg 


ENALAPRIL ID.EG 
EG SpA 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.EG 
EG SpA 


20cpr20+12,5mg 


ENALAPRIL ID.EG 
EG SpA 


28 cpr 20mg+12,5mg 


ENALAPRIL ID.EG 
EG SpA 


30 cpr 20mg+12,5mg 


ENALAPRIL ID.EG 
EG SpA 


50 cpr 20mg+12,5mg 


ENALAPRIL ID.EG 
EG SpA 


56 cpr 20+12,5mg 


ENALAPRIL ID.EG 
EG SpA 


60 cpr 20mg+12,5mg 


ENALAPRIL ID.EG 
EG SpA 


90 cpr 20mg+12,5mg 


ENALAPRIL ID.EG 
EG SpA 


98 cpr 20mg+12,5mg 
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ENALAPRIL ID.EG 
EG SpA 


200cpr20+12,5m 


ENALAPRIL ID.EG 
EG SpA 


250 cpr 20mg+12,5mg 


ELEKTRA 

CRINOS SpA 98 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA 

CRINOS SpA 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA 

CRINOS SpA 200 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA 

CRINOS SpA 250 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA 

CRINOS SpA 10 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA 

CRINOS SpA 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA 

CRINOS SpA 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA 

CRINOS SpA 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA 

CRINOS SpA 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA 

CRINOS SpA 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA 

CRINOS SpA 56 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA 

CRINOS SpA 60 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ELEKTRA 

CRINOS SpA 90 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 


EG SpA 


70 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 


EG SpA 


80 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 


EG SpA 


90 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 


EG SpA 


10 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 


EG SpA 


98 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 


EG SpA 


100 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 


EG SpA 


112 cpr 20 mg +6mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 


EG SpA 


200 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 


EG SpA 


250 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 


EG SpA 


500 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 


EG SpA 


1000 cpr 20 mg + 6 mg 


DIURETICI ED AGENTI MASCHERANTI 


12-5-2009 


Supplemento ordinario n. 68 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 108 


ENALAPRIL ID.EUR. 
EG SpA 


100 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 
EG SpA 


200 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 
EG SpA 


250 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 
EG SpA 


500 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 
EG SpA 


1000 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 
EG SpA 


14 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 
EG SpA 


20 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 
EG SpA 


28 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 
EG SpA 


30 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 
EG SpA 


40 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 
EG SpA 


50 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 
EG SpA 


56 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.EUR. 
EG SpA 


60 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.SAND 
SANDOZ SpA 


100 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.SAND 
SANDOZ SpA 


14 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.SAND 
SANDOZ SpA 


20 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.SAND 
SANDOZ SpA 


28 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.SAND 
SANDOZ SpA 


30 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.SAND 
SANDOZ SpA 


49 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.SAND 
SANDOZ SpA 


49 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.SAND 
SANDOZ SpA 


50 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.SAND 
SANDOZ SpA 


50 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.SAND 
SANDOZ SpA 


98 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.SAND 
SANDOZ SpA 


100 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.IG F 


I.G.FARMAC.di IRIANNI GIUSEPPE 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.WINT 


WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
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ENALAPRIL ID.FG 
FG Srl 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENEFIN 
EPIFARMA Srl 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.FID 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.PHA 
PHARMEG Srl 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.AWP 
AW.P. Srl 


10 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.AWP 
AW.P. Srl 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.AWP 
AW.P. Srl 


30 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.AWP 
AW.P. Srl 


50 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.AWP 
AW.P. Srl 


100 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.DOC 
DOC GENERICI Srl 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


98 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


100 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


300 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


20 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


28 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


30 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


49 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


50 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


56 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


60 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


90 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.RAT 
RATIOPHARM GMBH 


28 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.RAT 
RATIOPHARM GMBH 


30 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.RAT 
RATIOPHARM GMBH 


84 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.RAT 
RATIOPHARM GMBH 


90 cpr 20 mg + 12,5 mg 
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ENALAPRIL ID.RAT 
RATIOPHARM GMBH 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.SAND.GMBH 
SANDOZ GMBH 


100 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.SAND.GMBH 
SANDOZ GMBH 


50 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.SAND.GMBH 
SANDOZ GMBH 


10 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.SAND.GMBH 
SANDOZ GMBH 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.SAND.GMBH 
SANDOZ GMBH 


20 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.SAND.GMBH 
SANDOZ GMBH 


28 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.SAND.GMBH 
SANDOZ GMBH 


30 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.SAND.GMBH 
SANDOZ GMBH 


49 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.SAND.GMBH 
SANDOZ GMBH 


50 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.SAND.GMBH 
SANDOZ GMBH 


60 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.SAND.GMBH 
SANDOZ GMBH 


98 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.HEXAL AG 
HEXAL AG 


100 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.HEXAL AG 
HEXAL AG 


20 cpr 20mg+6mg 


ENALAPRIL ID.HEX.AG 
HEXAL AG 


14 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.HEXAL AG 
HEXAL AG 


28 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.HEXAL AG 
HEXAL AG 


30 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.HEXAL AG 
HEXAL AG 


49 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.HEXAL AG 
HEXAL AG 


49 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.HEXAL AG 
HEXAL AG 


50 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.HEXAL AG 
HEXAL AG 


50 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.HEXAL AG 
HEXAL AG 


98 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.HEXAL AG 
HEXAL AG 


100 cpr 20 mg + 6 mg 


ENALAPRIL ID.RAN 
RANBAXY ITALIA SpA 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.ACT 
ACTAVIS ITALY SpA 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.MS 
M.S.PHARMA Srl 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
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ENALAPRIL ID.ANG 
ANGENERICO SpA 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.MG 
HEXAL SpA 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


ENALAPRIL ID.MG 
MYLAN SpA 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


idroclorotiazide + eprosartan 


TIARTAN 
SOLVAY PHARMA SpA 


28 cpr riv 600 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


TIARTAN 
SOLVAY PHARMA SpA 


56 cpr riv 600 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


TIARTAN 
SOLVAY PHARMA SpA 


98 cpr riv 600 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


TIARTAN 
SOLVAY PHARMA SpA 


280 cpr riv 600 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


idroclorotiazide + fosinopril 


ELIDIUR 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


TENSOZIDE 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


FOSICOMBI 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


FOSINOPRIL ID.TEV 
TEVA ITALIA Srl 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


FOSINOPRIL ID.TEV 
TEVA ITALIA Srl 


20 cpr 20mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


FOSINOPRIL ID.TEV 
TEVA ITALIA Srl 


28 cpr 20mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


FOSINOPRIL ID.TEV 
TEVA ITALIA Srl 


30 cpr 20mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


FOSINOPRIL ID.TEV 
TEVA ITALIA Srl 


100 cpr 20mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


FOSINOPRIL ID.TEV 
TEVA ITALIA Srl 


50 cpr 20mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


FOSINOPRIL ID.TEV 
TEVA ITALIA Srl 


200 cpr 20mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


FOSINOPRIL ID.TEV 
TEVA ITALIA Srl 


50 cpr 20mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


FOSINOPRIL ID.TEV 
TEVA ITALIA Srl 


90 cpr 20mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


idroclorotiazide + irbesartan 


KARVEZIDE 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 


28 cpr 150 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


KARVEZIDE 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 


56 cpr 150 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


KARVEZIDE 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 


98 cpr 150 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


KARVEZIDE 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 


28 cpr 300 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


KARVEZIDE 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 


56 cpr 300 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 
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KARVEZIDE 


BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 


98 c| 


r 300 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


KARVEZIDE 
BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG 


84 c| 


pr riv 300 mg + 25 mg 


KARVEZIDE 
BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG 


98 c| 


pr riv 300 mg + 25 mg 


KARVEZIDE 
BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG 


56 c 


pr riv 300 mg + 25 mg 


KARVEZIDE 
BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG 


14 c 


pr riv 300 mg + 25 mg 


KARVEZIDE 
BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG 


28 c| 


pr riv 300 mg + 25 mg 


KARVEZIDE 
BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG 


56 c 


pr riv 300 mg + 25 mg 


COAPROVEL 
SANOFI PHARMA B.M.S. SNC 


28 c| 


pr 150 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COAPROVEL 
SANOFI PHARMA B.M.S. SNC 


56 c 


pr 150 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COAPROVEL 
SANOFI PHARMA B.M.S. SNC 


98 c| 


pr 150 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COAPROVEL 
SANOFI PHARMA B.M.S. SNC 


28 c| 


pr 300 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COAPROVEL 
SANOFI PHARMA B.M.S. SNC 


56 c 


pr 300 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COAPROVEL 
SANOFI PHARMA B.M.S. SNC 


98 c| 


pr 300 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COAPROVEL 
SANOFI PHARMA B.M.S. SNC 


84 c| 


pr riv 300 mg + 25 mg 


COAPROVEL 
SANOFI PHARMA B.M.S. SNC 


98 c| 


pr riv 300 mg + 25 mg 


COAPROVEL 
SANOFI PHARMA B.M.S. SNC 


56 c 


pr riv 300 mg + 25 mg 


COAPROVEL 
SANOFI PHARMA B.M.S. SNC 


14 c 


pr riv 300 mg + 25 mg 


COAPROVEL 
SANOFI PHARMA B.M.S. SNC 


28 c| 


pr riv 300 mg + 25 mg 


COAPROVEL 
SANOFI PHARMA B.M.S. SNC 


56 c 


pr riv 300 mg + 25 mg 


idroclorotiazide + lisinopril 


PRINZIDE 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA 


14 c| 


pr 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


ZESTORETIC 
ASTRAZENECA SpA 


14 c 


pr 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


ZESTORETIC 
ASTRAZENECA SpA 


28 c| 


pr 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


ZESTORETIC 
ASTRAZENECA SpA 


42 c| 


pr 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


NALAPRES 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA 


14 c 


pr 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


idroclorotiazide + losartan 


LOSAZID 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 


14 c| 


pr riv 50 + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 
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LOSAZID 


SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 


28 cpr riv 100mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


LOSAZID 


SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 


28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


HIZAAR 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


14 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


HIZAAR 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


14 cpr riv 100 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


HIZAAR 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


28 cpr riv 100 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


HIZAAR 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


NEOLOTAN PLUS 
NEOPHARMED SpA 


14cpr riv 50 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


NEOLOTAN PLUS 
NEOPHARMED SpA 


14cpr 100mg + 25mg 


anche effetto mascherante 


NEOLOTAN PLUS 
NEOPHARMED SpA 


28 cpr riv 100 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


NEOLOTAN PLUS 
NEOPHARMED SpA 


28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


FORZAAR 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


14 cpr riv 100 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


FORZAAR 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


28 cpr riv 100 mg + 25mg 


anche effetto mascherante 


TIAFORT 
SOLVAY PHARMA SpA 


28 cpr riv 600/12,5mg 


anche effetto mascherante 


TIAFORT 
SOLVAY PHARMA SpA 


56 cpr riv 600/12,5mg 


anche effetto mascherante 


TIAFORT 
SOLVAY PHARMA SpA 


98 cpr riv 600/12,5mg 


anche effetto mascherante 


TIAFORT 
SOLVAY PHARMA SpA 


280 cpr riv 600/12,5mg 


anche effetto mascherante 


idroclorotiazide + metildopa 


MEDOZIDE 


MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. 


30 cpr 300 mg + 10 mg 


anche effetto mascherante 


idroclorotiazide + metoprololo 


SELOZIDE 
PFIZER ITALIA Srl 


30 cpr 


anche effetto mascherante 


idroclorotiazide + moexipril 


FEMIPRES PLUS 
SCHWARZ PHARMA SpA 


14 cpr riv 7,5 mg 


anche effetto mascherante 


FEMIPRES PLUS 
SCHWARZ PHARMA SpA 


14 cpr riv 15 mg 


anche effetto mascherante 


ENULID 
ROTTAPHARM SpA 


14 cpr riv 7,5 mg 


anche effetto mascherante 


ENULID 
ROTTAPHARM SpA 


14 cpr riv 15 mg 


anche effetto mascherante 


idroclorotiazide + olmesartan 


PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


10 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
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PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 500 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 28 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 30 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 56 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 84 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 90 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 98 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 280 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 10 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 50 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 500 cpr riv 20 mg + 25 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 30 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 56 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 84 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 60 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 280 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 98 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PLAUNAZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 50 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OLPREZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 50 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OLPREZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 500 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OLPREZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OLPREZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 28 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLPREZIDE 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 30 cpr riv 20 mg + 25 mg 
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OLPREZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


56 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


14 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


84 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


90 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


98 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


280 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


10 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


50 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


500 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


30 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


56 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


84 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


90 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


98 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


280 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


10 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


500 cpr riv 20 mg/12,5 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


84 cpr riv 20 mg/12,5 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


14 cpr riv 20 mg/12,5 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


28 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


30 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


56 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


84 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


90 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


14 cpr riv 20 mg + 25 mg 
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OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


98 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


280 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


28 cpr riv 20 mg/12,5 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


10 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


50 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


500 cpr riv 20 mg + 25 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


30 cpr riv 20 mg/12,5 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


56 cpr riv 20 mg/12,5 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


90 cpr riv 20 mg/12,5 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


98 cpr riv 20 mg/12,5 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


280 cpr riv 20 mg/12,5 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


10 cpr riv 20 mg/12,5 mg 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


50 cpr riv 20 mg/12,5 mg 


idroclorotiazide + quinapril 


ACCURETIC 
PFIZER ITALIA Srl 


14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


ACCURETIC 
PFIZER ITALIA Srl 


14 cpr riv 20+6,25 mg 


anche effetto mascherante 


ACCURETIC 
PFIZER ITALIA Srl 


28c pr riv 20mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


ACEQUIDE 
RECORDATI SpA 


14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


ACEQUIDE 
RECORDATI SpA 


14 cpr 20 mg + 6,25 mg 


anche effetto mascherante 


ACEQUIDE 
RECORDATI SpA 


28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


QUINAZIDE 
MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. 


14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


QUINAZIDE 
MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. 


14 cpr 20 mg + 6,25 mg 


anche effetto mascherante 


QUINAZIDE 
MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. 


28 cpr riv20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


GIUVAPRESS 
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI Srl 


14 cpr 20 mg + 6,25 mg 


anche effetto mascherante 


QUINAPRIL ID.EG 
EG SpA 


42 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.EG 
EG SpA 


50 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.EG 
EG SpA 


56 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
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QUINAPRIL ID.EG 


EG SpA 98 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL ID.EG 
EG SpA 100 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.EG 
EG SpA 


500 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.EG 
EG SpA 


250 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.EG 
EG SpA 


10 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.EG 
EG SpA 


14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.EG 
EG SpA 


20 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.EG 


EG SpA 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL ID.EG 
EG SpA 30 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


100 cpr 10 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


500 cpr 10 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


250 cpr 10 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


10 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


20 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


10 cpr 10 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


28 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


30 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


42 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


50 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


56 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


98 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


100 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


500 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


250 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


10 cpr 20 mg + 25 mg 
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QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


14 cpr 20 mg + 25 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


20 cpr 20 mg + 25 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


14 cpr 10 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


28 cpr 20 mg + 25 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


30 cpr 20 mg + 25 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


20 cpr 10 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


42 cpr 20 mg + 25 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


56 cpr 20 mg + 25 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


56 cpr 20 mg + 25 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


98 cpr 20 mg + 25 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


100 cpr 20 mg + 25 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


500 cpr 20 mg + 25 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


250 cpr 20 mg + 25 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


28 cpr 10 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


30 cpr 10 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


42 cpr 10 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


50 cpr 10 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


56 cpr 10 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


98 cpr 10 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.SA 
SANDOZ SpA 


100 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.SA 
SANDOZ SpA 


500 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.SA 
SANDOZ SpA 


250 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.SA 
SANDOZ SpA 


10 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.SA 


SANDOZ SpA 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL ID.SA 
SANDOZ SpA 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL ID.SA 
SANDOZ SpA 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 
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QUINAPRIL ID.SA 
SANDOZ SpA 


30 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.SA 
SANDOZ SpA 


42 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.SA 
SANDOZ SpA 


50 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.SA 
SANDOZ SpA 


56 cpr 20 mg + 12,5 mg 


QUINAPRIL ID.SA 
SANDOZ SpA 


98 cpr 20 mg + 12,5 mg 


idroclorotiazide + ramipril 


TRIATEC HCT 2,5 
SANOFI AVENTIS SpA 


14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


TRIATEC HCT 5 
SANOFI AVENTIS SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


UNIPRILDIUR 
ASTRAZENECA SpA 


14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


UNIPRILDIUR 
ASTRAZENECA SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


IDROQUARK 2,5 
POLIFARMA SpA 


14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


IDROQUARK 5 
POLIFARMA SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EG 
EG SpA 


10 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EG 
EG SpA 


14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EG 
EG SpA 


28 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EG 
EG SpA 


30 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EG 
EG SpA 


32cpr 2,5+12,5 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EG 
EG SpA 


56cpr 2,5+12,5 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EG 
EG SpA 


60cpr 2,5+12,5 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EG 
EG SpA 


98 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EG 
EG SpA 


100 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EG 
EG SpA 


10 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EG 
EG SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EG 
EG SpA 


20 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EG 
EG SpA 


28 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EG 
EG SpA 


30 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EG 
EG SpA 


32cpr 5+25mg 


anche effetto mascherante 
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RAMIPRIL IDR.EG 


anche effetto mascherante 


EG SpA 50cpr 5+25mg 
RAMIPRIL IDR.EG anche effetto mascherante 
EG SpA 56cpr 5+25mg 
RAMIPRIL IDR.EG anche effetto mascherante 
EG SpA 60cpr 5+25mg 


RAMIPRIL IDR.EG 
EG SpA 


90 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EG 


anche effetto mascherante 


EG SpA 98 cpr 5mg+25mg 
RAMIPRIL IDR.EG anche effetto mascherante 
EG SpA 100 cpr 5mg+25mg 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


10 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


20 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


28 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


30 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


42 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


50cpr 2,5+12,5 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


98 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


100 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


10 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


14 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


20 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


28 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


30 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


42 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


50 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


98cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


100 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


10 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


— 103 


12-5-2009 


Supplemento ordinario n. 68 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 108 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


20 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


28 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


30 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


42 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


50cpr 5+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


98 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


100 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


10 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


20 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


28 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


30cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


42 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


50 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


98 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.RA 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


100 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.DOC 
DOC GENERICI Sr 


7cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.DOC 
DOC GENERICI Sr 


10 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.DOC 
DOC GENERICI Sr 


14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.DOC 
DOC GENERICI Sr 


20 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.DOC 
DOC GENERICI Sr 


28 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.DOC 
DOC GENERICI Sr 


50cpr 2,5+12, 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.DOC 
DOC GENERICI Sr 


98 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.DOC 
DOC GENERICI Sr 


100 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.DOC 
DOC GENERICI Sr 


2x14cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.DOC 
DOC GENERICI Sr 


300 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 
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RAMIPRIL IDR.DOC anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Sr 7opr 5+25mg 

RAMIPRIL IDR.DOC anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Sr 10 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.DOC anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 14 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDR.DOC anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 20 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.DOC anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Srl 28 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.DOC anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Sr 500pr 5+25mg 

RAMIPRIL IDR.DOC anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Sr 98 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.DOC anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Sr 100 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.DOC anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Sr 2x14 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.DOC anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Sr 300 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 7opr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 10 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Sr 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 20 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 50cpr 2,5+12, 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 98 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 2,5mg+12mg 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 300 cpr 2,5mg+12mg 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 7opr 5+25mg 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 10 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Sr 14 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 20 cpr Smg+25mg 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr Smg+25mg 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 50cpr 5+25mg 
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RAMIPRIL IDR.TEV 


anche effetto mascherante 


TEVA ITALIA Srl 98 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 100 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 28 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.TEV anche effetto mascherante 
TEVA ITALIA Srl 300 cpr 5mg+25mg 


RAMIPRIL IDR.S.A. 
SANOFI-AVENTIS SpA 


14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.S.A. 
SANOFI-AVENTIS SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


20 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


28 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


30 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


50cpr 2,5+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


98 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


100 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


14 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


20 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


28 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


30 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


50 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


98cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


100 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


20 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


28 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


30 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 


anche effetto mascherante 


SANDOZ SpA 50cpr 5+25mg 
RAMIPRIL IDR.SA anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 98 cpr 5mg+25mg 
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RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


100 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


20 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 


anche effetto mascherante 


SANDOZ SpA 28 cpr 5mg+25mg 
RAMIPRIL IDR.SA anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 30cpr 5mg+25mg 


RAMIPRIL IDR.SA 
SANDOZ SpA 


50 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.SA 


anche effetto mascherante 


SANDOZ SpA 98 cpr 5mg+25mg 
RAMIPRIL IDR.SA anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 100 cpr 5mg+25mg 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


10 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


20 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


28 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


30 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


42 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


50cpr 2,5+12,5 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


98 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


100 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


10 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


14 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


20 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


28 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


30 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


42 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


50 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


98cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


100 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 
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RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


10 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


20 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


28 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


30 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


42 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 


anche effetto mascherante 


MYLAN SpA 50cpr 5+25mg 

RAMIPRIL IDR.MG anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 98 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.MG anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 100 cpr 5mg+25mg 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


10 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


20 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 


anche effetto mascherante 


MYLAN SpA 28 cpr 5mg+25mg 
RAMIPRIL IDR.MG anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30cpr 5mg+25mg 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


42 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 
MYLAN SpA 


50 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.MG 


anche effetto mascherante 


MYLAN SpA 98 cpr 5mg+25mg 
RAMIPRIL IDR.MG anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 100 cpr 5mg+25mg 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


10 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


20 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


28 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


30 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


42 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


50cpr 2,5+12,5 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


98 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 
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RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


100 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


10 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


20 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


28 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


30 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


42 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


50cpr 2,5+12,5 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


98 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


100 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


10 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.AC 
ACTAVIS ITALY SpA 


20 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EU 
EG SpA 


14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EU 
EG SpA 


14 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EU 
EG SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.EU 
EG SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL ID.HEX 
HEXAL SpA 


14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL ID.HEX 
HEXAL SpA 


14 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL ID.HEX 
HEXAL SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL ID.HEX 
HEXAL SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


10 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.PL 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


14 cpr 2,5mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


20 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


28 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


30 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 
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RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


42 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


50cpr 2,5+12,5 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


98 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


100 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


10 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


14 cpr 2,5mg+12,5mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


20 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


28 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


30 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


42 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


50 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


98cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


100 cpr 2,5mg+12mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


10 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.PL 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


20 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


28 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


30 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


42 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 


anche effetto mascherante 


GERMED PLIVA PHARMA SpA 50cpr 5+25mg 

RAMIPRIL IDR.GP anche effetto mascherante 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 98 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.GP anche effetto mascherante 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 100 cpr 5mg+25mg 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


10 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


20 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


28 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 
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RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


30cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


42 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


50 cpr 5mg+25mg 


anche effetto mascherante 


RAMIPRIL IDR.GP 


anche effetto mascherante 


GERMED PLIVA PHARMA SpA 98 cpr 5mg+25mg 
RAMIPRIL IDR.GP anche effetto mascherante 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 100 cpr 5mg+25mg 


idroclorotiazide + telmisartan 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


14 cpr 40/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


28 cpr 40 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


28 cpr 40/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


56 cpr 40/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


98 cpr 40/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


14 cpr 40/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


28 cpr 80 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


28 cpr 80/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


56 cpr 80/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


98 cpr 80/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


PRITORPLUS 
BAYER HEALTHCARE AG 


14 cpr 40/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


PRITORPLUS 
BAYER HEALTHCARE AG 


28 cpr 40 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


PRITORPLUS 
BAYER HEALTHCARE AG 


28 cpr 40/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


PRITORPLUS 
BAYER HEALTHCARE AG 


56 cpr 40/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


PRITORPLUS 
BAYER HEALTHCARE AG 


98 cpr 40/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


PRITORPLUS 
BAYER HEALTHCARE AG 


14 cpr 80/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


PRITORPLUS 
BAYER HEALTHCARE AG 


28 cpr 80 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


PRITORPLUS 
BAYER HEALTHCARE AG 


28 cpr 80/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


PRITORPLUS 
BAYER HEALTHCARE AG 


56 cpr 80/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


PRITORPLUS 
BAYER HEALTHCARE AG 


98 cpr 80/12,5 mg 


anche effetto mascherante 
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idroclorotiazide + valsartan 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


14 cpr riv 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


28 cpr 80 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


14 cpr riv 160 mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


28 cpr 160 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


56 cpr riv 160 mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


98 cpr riv 160 mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


98 UD cpr riv 160 mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


280 cpr riv 160 mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


280 cpr riv 160 mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


14 cpr riv 160 mg/25 mg 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


28 cpr riv 160 mg/25 mg 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


56 cpr riv 160 mg/25 mg 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


98 cpr riv 160 mg/25 mg 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


98 cpr riv 160 mg/25 mg 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


280 cpr riv 160 mg/25 mg 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


280 cpr riv 160 mg/25 mg 


anche effetto mascherante 


COMBISARTAN 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


14 cpr 80 mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COMBISARTAN 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


28 cpr 80 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COMBISARTAN 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


14 cpr 160 mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COMBISARTAN 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


28 cpr 160 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COMBISARTAN 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


56 cpr 160 mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COMBISARTAN 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


98 cpr 160 mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COMBISARTAN 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


280 cpr 160 mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COMBISARTAN 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


280 cpr 160 mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COMBISARTAN 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


14 cpr 160 mg/25 mg 


anche effetto mascherante 


COMBISARTAN 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


28 cpr 160 mg/25 mg 


anche effetto mascherante 
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COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Sr 56 cpr 160 mg/25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Sr 98 cpr 160 mg/25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 98 cpr 160 mg/25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 280 cpr 160 mg/25 mg 

COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 280 cpr 160 mg/25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 14cpr riv 80 mg/12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 28cpr riv 80 mg/12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 14cpr 160 mg/12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 56 cpr 160 mg/12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 98 cpr 160mg/12,5mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 98 cpr 160 mg/12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 280 (10x28) cpr 160 mg/12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 280 (20x14) cpr 160 mg/12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 14 cpr 160mg/ 25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 28 cpr riv 160 mg/25 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 56(4x14)cpr 160mg/25mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 98(7x14)cpr 160mg/25mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 98(98x1)cpr 160mg/25mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 280(10x28)cpr 160mg/25 

CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 280(20x14)cpr 160mg/25 


idroclorotiazide + zofenopril 


ZOPRAZIDE anche effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 14 cpr riv 30 mg+12,5 mg 

ZOPRAZIDE anche effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 28 cpr riv 30 mg + 12,5mg 

ZOPRAZIDE anche effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 30 cpr riv 30 mg+12,5 mg 

ZOPRAZIDE anche effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 50 cpr riv 30 mg+12,5 mg 

ZOPRAZIDE anche effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 56 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
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ZOPRAZIDE 
LAB.GUIDOTTI SpA 


90 cpr riv 30 mg+12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BIFRIZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


14 cpr riv 30 mg+12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BIFRIZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BIFRIZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


30 cpr riv 30 mg+12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BIFRIZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


50 cpr riv 30 mg+12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BIFRIZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


56 cpr riv 30 mg+12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BIFRIZIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


100 cpr riv 30 mg+12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BIFRIZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 90 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
ZANTIPRIDE anche effetto mascherante 
F.LR.M.A. SpA 14 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
ZANTIPRIDE anche effetto mascherante 
F.LR.M.A. SpA 28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 
ZANTIPRIDE anche effetto mascherante 
F.ILR.M.A. SPA 30 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
ZANTIPRIDE anche effetto mascherante 
F.ILR.M.A. SPA 50 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
ZANTIPRIDE anche effetto mascherante 
F.ILR.M.A. SPA 56 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
ZANTIPRIDE anche effetto mascherante 
F.LR.M.A. SpA 100 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
Sulfonamidi 

clortalidone 
IGROTON 25 anche effetto mascherante 


NOVARTIS FARMA SpA 


30 cpr 25 mg 


clortalidone + atenololo 


DIUBE 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


28 cpr riv 100 mg + 25 mg 


DIUBE 50 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 


EUPRES 
VALEANT PHARMACEUTIC.ITALY Srl 


21 cpr 100 mg + 25 mg 


EUPRES MITE 
VALEANT PHARMACEUTIC.ITALY Srl 


21 cpr 50 mg + 25mg 


TENORETIC 
ASTRAZENECA SpA 


14 cpr 100 mg + 25 mg 


TENORETIC 
ASTRAZENECA SpA 


28 cpr 100 mg + 25 mg 


TENORETIC MITE 
ASTRAZENECA SpA 


28 cpr 50 mg + 12,5 mg 


CARMIAN 
TEOFARMA Srl 


30 cpr 100 mg + 25 mg 
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IGROSELES 

SCHWARZ PHARMA SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 
IGROSELES 

SCHWARZ PHARMA SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
IGROSELES 

SCHWARZ PHARMA SpA 60 cpr 100 mg + 25 mg 
IGROSELES 

SCHWARZ PHARMA SpA 60 cpr 50 mg + 12,5 mg 
TARGET 

LISAPHARMA SpA 28 cpr 100 + 25 mg 
ATENIGRON 

MITIM Srl 28 cpr 100 mg + 25 mg 
CLORTANOL 

C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl 30 cpr 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CLORTALIDONE AUROBINDO 

AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl 30 cpr 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CL.HEX. 

HEXAL SpA 30 cpr riv 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CL.HEX. 

HEXAL SpA 30 cpr riv 50 mg+ 12,5 mg 
ATENOLOLO CL.DOROM 

DOROM Srl "MITE" 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
ATENOLOLO CL.DOROM 

DOROM Srl 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CL.RAT. 

RATIOPHARM GMBH 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
ATENOLOLO CL.RAT. 

RATIOPHARM GMBH 28 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.EG 

EG SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CL.EG 

EG SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
ATENOLOLO CLORT. 

LIFEPHARMA SpA 30 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 14 cpr 50 + 12,5 mg 
ATENOLOLO CL.SAN 

SANDOZ SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 14 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 28 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 20 cpr 50 + 12,5 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 30 cpr 50 + 12,5 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 50 cpr 50 + 12,5 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 56 cpr 50 + 12,5 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 98 cpr 50 + 12,5 mg 
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ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 20 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 30 cpr 100 + 25mg 


ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 


50 cpr 100 + 25 mg 


ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 


56 cpr 100 + 25 mg 


ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 


98 cpr 100 + 25 mg 


ATENOLOLO CL.M.G. 
MYLAN SpA 


28 cpr 100 mg + 25 mg 


ATENOLOLO CL.M.G. 
MYLAN SpA 


28 cpr 50 mg + 12,5 mg 


ATENOLOLO CL.DOC 
DOC GENERICI Srl 


28 cpr 100 mg + 25 mg 


ATENOLOLO CL.DOC 
DOC GENERICI Srl 


28 cpr 50 mg + 12,5 mg 


clortalidone + labetololo 


TRANDIUR 
TEOFARMA Srl 


30 cpr 200 mg + 20 mg 


anche effetto mascherante 


clortalidone + metoprololo 


IGROTON LOPRESOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


28 cpr 25 mg + 200 mg 


anche effetto mascherante 


clortalidone + oxprenololo 


TRASITENSIN RETARD 
TEOFARMA Srl 


30 cpr riv 160 mg + 20 mg rilascio prolungato 


anche effetto mascherante 


clortalidone + reserpina 


IGROTON RESERPINA 
NOVARTIS FARMA SpA 


12 cpr 50 mg + 0,25 mg 


anche effetto mascherante 


fenquizone 


IDROLONE 
SANOFI-AVENTIS SpA 


20 cps 10 mg 


anche effetto mascherante 


furosemide 


LASIX 


SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 fiale 20 mg 2ml 


anche effetto mascherante 


LASIX RESERPIN 
SANOFI AVENTIS SpA 


50 cpr 


anche effetto mascherante 


LASIX 
SANOFI AVENTIS SpA 


30 cpr 25 mg 


anche effetto mascherante 


LASIX 500 
SANOFI AVENTIS SpA 


20 cpr 500 mg 


anche effetto mascherante 


LASIX 
SANOFI AVENTIS SpA 


5 fiale EV 250 mg 25 ml 


anche effetto mascherante 


LASIX LIQUIDUM 
SANOFI AVENTIS SpA 


os soluz 100 ml 1% 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
OGNA GIOVANNI & FIGLI SpA 


5 fiale 20 mg 2 ml 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
GALENICA SENESE Srl 


1 fiala 20 mg 2ml 


anche effetto mascherante 
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FUROSEMIDE 
HOSPIRA ITALIA Srl 


5 fiale 20 mg 2 ml 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
HOSPIRA ITALIA Srl 


10 fiale 20 mg 2 ml 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
HOSPIRA ITALIA Srl 


50 fiale 20 mg 2 ml 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
HOSPIRA ITALIA Srl 


100 fiale 20 mg 2ml 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
|.F.I. IST.FARM.ITALIANO SpA 30cpr 25mg 

FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
I.F.l. IST.FARM.ITALIANO SpA 100 cpr 25mg 


FUROSEMIDE A.D. 
NOVASOREL SpA 


1000 cpr 25 mg 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
ITALFARMACO SpA 


30 cpr 25 mg 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
ITALFARMACO SpA 


5 fiale 20 mg 2 ml 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE FAR.MI 


LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl 


anche effetto mascherante 


30 cpr 25 mg 
FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
ECOBI FARMACEUTICI sas 30 cpr 25 mg 
FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
NOVA ARGENTIA SpA 30 cpr 25 mg 


FUROSEMIDE 
NOVA ARGENTIA SpA 


100 cpr 25 mg 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
NOVA ARGENTIA SpA 


500 cpr 25 mg 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
NOVA ARGENTIA SpA 


1000 cpr 25 mg 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
1.S.F. SpA 5 fiale 20 mg 2 ml 

FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
SALF SpA 5 fiale 20 mg 2 ml 

FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
SALF SpA 50 fiale 20 mg 2 ml 

FUROSEMIDE anche effetto mascherante 


PIERREL FARMACEUTICI SpA 


1000 cpr 25 mg 


FUROSEMIDE 
FISIOPHARMA Srl 


5 fiale 20 mg 2 ml 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
FISIOPHARMA Srl 


10 fiale 20 mg 2 ml 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
FISIOPHARMA Srl 


50 fiale 20mg 2ml 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
FISIOPHARMA Srl 100 fiale 20mg 2ml 

FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 5 fiale 20mg/2ml 


FUROSEMIDE 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 fiala 20mg 2ml 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


2 fiale 20mg 2ml 


anche effetto mascherante 
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FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale 20mg 2m 
FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 20mg 2m 
FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 20mg 2m 
FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale 20mg 2m 
FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 20mg 2m 
FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 20mg 2m 
FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 20mg 2m 
FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 20mg 271 
FUROSEMIDE HEXAL anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 20 cpr 500 mg 
FUROSEMIDE HEXAN anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 5 fiale EV 250 mg 25 ml 
FUROSEMIDE HEXAL anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 5 fiale EV 20 mg2ml 
FUROSEMIDE GERMED PLIVA anche effetto mascherante 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 20 cpr 500 mg 
FUROSEMIDE GERMED PLIVA anche effetto mascherante 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 30 cpr 25 mg 
FUROSEMIDE GERMED PLIVA anche effetto mascherante 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 5 fiale 20 mg 2 ml 
FUROSEMIDE GERMED PLIVA anche effetto mascherante 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 5 flaconcini 250 mg 25 ml 
FUROSEMIDE F.UNO anche effetto mascherante 
FARMA 1 Srl 20 cpr 500 mg 
FUROSEMIDE FARMA 1 anche effetto mascherante 
FARMA 1 Sr 100 cpr 500 mg 
FUROSEMIDE F.UNO anche effetto mascherante 
FARMA 1 Srl 30 cpr 25 mg 
FUROSEMIDE FARMA 1 anche effetto mascherante 
FARMA 1 Srl 600 cpr 25 mg 
FUROSEMIDE FARMA 1 anche effetto mascherante 
FARMA 1 Srl 5 fiale 20 mg 2 ml 
FUROSEMIDE FARMA 1 anche effetto mascherante 
FARMA 1 Srl 300 fiale 20 mg 2 ml 
FUROSEMIDE FARMA 1 anche effetto mascherante 
FARMA 1 Srl 5 flaconcini 250 mg 25 ml 
FUROSEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 20 cpr 500 mg 
FUROSEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30 cpr 25 mg 
FUROSEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 5 fiale 20 mg/2 ml 
FUROSEMIDE M.G. anche effetto mascherante 


MYLAN SpA 


5 flaconcini 250 mg 25 ml 
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FUROSEMIDE DOC 
DOC GENERICI Srl 


20 cpr 500 mg 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE DOC 
DOC GENERICI Srl 


30 cpr 25 mg 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE DOC 
DOC GENERICI Srl 


5 fiale EV 20 mg 2 ml 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE DOC 
DOC GENERICI Srl 


5 flaconcini 250 mg 25 ml 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
ANGENERICO SpA 


20 cpr 500 mg 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
ANGENERICO SpA 


5 fiale 2 ml 20 mg 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
ANGENERICO SpA 


5F 25ML 250 mg/25 ml 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE KABI 
FRESENIUS KABI ITALIA Srl 


5 fiale 20mg 2ml 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE KABI 
FRESENIUS KABI ITALIA Srl 


50 fiale 20mg/2ml 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE KABI 
FRESENIUS KABI ITALIA Srl 


100f 20mg/2ml 


anche effetto mascherante 


indapamide 


NATRILIX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


30 cpr riv 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


NATRILIX LP 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


30 cpr riv 1,5 mg rilascio prolungato 


anche effetto mascherante 


IPAMIX 
VISUFARMA Srl 


50 cpr riv 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


INDAMOL 
TEOFARMA Srl 


50 conf 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


PRESSURAL 
POLIFARMA SpA 


30 cpr riv 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


PRESSURAL 
POLIFARMA SpA 


50 cpr riv 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


INDAFLEX 
LAMPUGNANI FARMACEUTICI SpA 


50 cps 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


INDAPAMIDE PENSA 
PENSA PHARMA SpA 


20 cpr riv 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


INDAPAMIDE PENSA 
PENSA PHARMA SpA 


30 cpr riv 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


INDAPAMIDE PENSA 
PENSA PHARMA SpA 


50 cpr riv 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


DAMIDE anche effetto mascherante 
BENEDETTI SpA 50 cps 2,5 mg 
VEROXIL anche effetto mascherante 
LAB.BALDACCI SpA 30 cpr 2,5 mg 
MILLIBAR anche effetto mascherante 
LISAPHARMA SpA 50 cps 2,5 mg 


DINAPRES 1,25 
MASTER PHARMA Srl 


28 cpr 30 mg + 1,25 mg 


anche effetto mascherante 


INDAPAMIDE M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


30 cpr 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


INDAPAMIDE M.G. 
MYLAN SpA 


50 cpr riv 2,5 mg 


anche effetto mascherante 
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INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 30 cpr riv 2,5 mg 
INDAPAMIDE BLUFARM anche effetto mascherante 
BLUFARM GROUP Spa 30 cpr riv 2,5 mg 


indapamide + atenololo 


NORMOPRESS 

FARMAC.CABER SpA 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 
NORPA 

GERMED PLIVA PHARMA SpA 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 
ATINORM 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 


indapamide + delapril 


DINAPRES 2,5 anche effetto mascherante 
MASTER PHARMA Srl 28 cpr 30 mg + 2,5 mg 

DELAPRIDE anche effetto mascherante 
PROMEDICA Srl 28 cpr 30 mg + 1,25 mg 

DELAPRIDE anche effetto mascherante 
PROMEDICA Srl 28 cpr 30 mg + 2,5 mg 

PERTENSIN 1,25 anche effetto mascherante 
PROMEDICA Srl 28 cpr 30 mg + 1,25 mg 

PERTENSIN 2,5 anche effetto mascherante 
PROMEDICA Srl 28 cpr 30 mg + 2,5 mg 


indapamide + perindopril 


PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 14 cpr 2mg+0,625mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 20 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 28 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 30 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 50 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 56 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 60 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 100 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 500 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr "FORTE" 14 cpr 4 + 1,25 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr "FORTE" 20 cpr 4 + 1,25 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 28cpr 4mg+1,25mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr "FORTE" 30 cpr 4 + 1,25 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr "FORTE" 50 cpr 4 + 1,25 mg 
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PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr "FORTE" 56 cpr 4 + 1,25 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr "FORTE" 60 cpr 4 + 1,25 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl "FORTE" 100 cpr 4 + 1,25 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl "FORTE" 500 cpr 4 + 1,25 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 14 cpr 2,5mg+0,625mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 20 cpr 2,5mg+0,625mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 28 cpr 2,5mg+0,625mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 30 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 50 cpr 2,5mg+0,625mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 56 cpr 2,5mg+0,625mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 60 cpr 2,5mg+0,625mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 90 cpr 2,5mg+0,625mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 100 cpr 2,5mg+0,625mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 500 cpr 2,5mg+0,625mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 14 cpr 5mg+1,25mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 20 cpr 5mg+1,25mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 28 cpr 5mg+1,25mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 30 cpr 5 mg + 1,25 mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 50 cpr 5mg+1,25mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 56 cpr 5mg+1,25mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 60 cpr 5mg+1,25mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 90 cpr 5mg+1,25mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Sr 100 cpr 5mg+1,25mg 

PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 500 cpr 5mg+1,25mg 

PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 14 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 20 cpr 2 mg + 0,625 mg 
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PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR 28 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR 30 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR 50 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR 56 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR 60 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR 100 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR 500 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR "FORTE" 14 cpr 4 + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR “FORTE” 20 cpr 4 + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR “FORTE” 28 cpr 4 + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR "FORTE" 30 cpr 4 + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR "FORTE" 50 cpr 4 + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR *FORTE" 56 cpr 4 + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR "FORTE" 60 cpr 4 + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR "FORTE" 100 cpr 4 + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR "FORTE" 500 cpr 4 + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
SERVIER ITALIA SpA 14 cpr 2,5mg+0,625mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
SERVIER ITALIA SpA 20 cpr 2,5mg+0,625mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
SERVIER ITALIA SpA 28 cpr 2,5mg+0,625mg 


PRETERAX 
SERVIER ITALIA SpA 


30cpr 2,5 mg + 0,625 mg 


anche effetto mascherante 


PRETERAX 
SERVIER ITALIA SpA 


50 cpr 2,5mg+0,625mg 


anche effetto mascherante 


PRETERAX 
SERVIER ITALIA SpA 


2fl 28cpr 2,5mg+0,625mg 


anche effetto mascherante 


PRETERAX 
SERVIER ITALIA SpA 


2fl 30cpr 2,5mg+0,625mg 


anche effetto mascherante 


PRETERAX 
SERVIER ITALIA SpA 


3fl30cpr 2,5mg+0,625m 


anche effetto mascherante 


PRETERAX 
SERVIER ITALIA SpA 


2fl 50cpr 2,5mg+0,625mg 


anche effetto mascherante 


PRETERAX 
SERVIER ITALIA SpA 


10fl50cpr2,5mg+0,625m 


anche effetto mascherante 
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PRETERAX anche effetto mascherante 
SERVIER ITALIA SpA 14 cpr 5mg+1,25mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
SERVIER ITALIA SpA 20 cpr 5mg+1,25mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
SERVIER ITALIA SpA 28 cpr 5mg+1,25mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
SERVIER ITALIA SpA 30 cpr 5 mg + 1,25 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
SERVIER ITALIA SpA 50 cpr 5mg+1,25mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
SERVIER ITALIA SpA 2fl 28cpr 5mg+1,25mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
SERVIER ITALIA SpA 2fl 30cpr 5mg+1,25mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
SERVIER ITALIA SpA 3fl 30cpr 5mg+1,25mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
SERVIER ITALIA SpA 2fl 50cpr 5mg+1,25mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 
SERVIER ITALIA SpA 10fl 50cpr 5mg+1,25mg 

metolazone 
ZAROXOLYN 5 anche effetto mascherante 
TEOFARMA Srl 50 cpr 5 mg 
ZAROXOLYN 10 anche effetto mascherante 
TEOFARMA Srl 50 cpr 10 mg 

piretanide 
TAULIZ anche effetto mascherante 
SANOFI AVENTIS SpA 20 cpr 6 mg 
TAULIZ 3 anche effetto mascherante 
SANOFI AVENTIS SpA 20 cpr 3 mg 


piretanide + ramipril 


PRILACE 
SANOFI AVENTIS SpA 


14 cpr 5 mg + 6 mg 


anche effetto mascherante 


torasemide 
TORADIUR anche effetto mascherante 
ROCHE SpA 14 cpr div 10 mg 
TORADIUR anche effetto mascherante 
ROCHE SpA 5 fiale EV 10 mg 2 ml 
TORADIUR anche effetto mascherante 
ROCHE SpA 1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 
TORADIUR anche effetto mascherante 
ROCHE SpA 28 cpr 2,5 mg 
DIURESIX anche effetto mascherante 


MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


14 cpr div 10 mg 


DIURESIX 


MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


5 fiale EV 10 mg 2 ml 


anche effetto mascherante 


DIURESIX 


MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 


anche effetto mascherante 


DIURESIX 


A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


28 cpr 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


DIUREMID 


MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


14 cpr div 10 mg 


anche effetto mascherante 
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DIUREMID 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


5 fiale EV 10 mg 2 ml 


anche effetto mascherante 


DIUREMID 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 


anche effetto mascherante 


DIUREMID anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 28 cpr 2,5 mg 
TORASEMIDE GERMED PLIVA anche effetto mascherante 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 14 cpr 10 mg 
TORASEMIDE GERMED PLIVA anche effetto mascherante 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 28 cpr 10 mg 
TORASEMIDE GERMED PLIVA anche effetto mascherante 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 30 cpr 10 mg 
TORASEMIDE GERMED PLIVA anche effetto mascherante 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 50 cpr 10 mg 


TORASEMIDE GERMED PLIVA 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


100 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE GERMED PLIVA 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 


112 cpr 10mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE M.G. 


anche effetto mascherante 


MYLAN SpA 10 cpr 10 mg 
TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 14 cpr 10 mg 
TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 20 cpr 10 mg 
TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 10 mg 
TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30 cpr 10 mg 
TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 50 cpr 10 mg 
TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 56 cpr 10 mg 


TORASEMIDE M.G. 
MYLAN SpA 


100 cpr10 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE M.G. 
MYLAN SpA 


400 cpr10 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE M.G. 


anche effetto mascherante 


MYLAN SpA 10 cpr 10 mg 
TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 14 cpr 10 mg 
TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 20 cpr 10mg 
TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 28 cpr 10mg 
TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 30 cpr 10 mg 
TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 50 cpr 10 mg 
TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MYLAN SpA 56 cpr 10 mg 


TORASEMIDE M.G. 
MYLAN SpA 


100 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 
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TORASEMIDE M.G. 
MYLAN SpA 


400 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE HEX. 


anche effetto mascherante 


HEXAL SpA 10 cpr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 14 cpr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 20 cpr 10mg 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 28 cpr 10mg 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 30 cpr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 50 cpr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 56 cpr 10 mg 


TORASEMIDE HEX. 
HEXAL SpA 


100 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE HEX. 
HEXAL SpA 


400 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE HEX. 


anche effetto mascherante 


HEXAL SpA 10 cpr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 14 cpr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 20 cpr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 28 cpr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 30 cpr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 50 cpr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 56 cpr 10 mg 


TORASEMIDE HEX. 
HEXAL SpA 


100 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE HEX. 
HEXAL SpA 


400 cpr 10 mgl 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


20 cpr 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


28 cpr 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


50 cpr 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


56 cpr 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


100 cpr 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


20 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


28 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 
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TORASEMIDE TEVA 


anche effetto mascherante 


TEVA PHARMA ITALIA Srl 30 cpr 10 mg 
TORASEMIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 50 cpr 10 mg 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


100 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


400 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


14 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE ALTER 
LABORATORI ALTER Srl 


14 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


Derivati dell'acido arilossiacetico 


acido etacrinico 


REOMAX 
MARVECSPHARMA SERVICES Srl 


20 cpr 50 mg 


anche effetto mascherante 


REOMAX 
MARVECSPHARMA SERVICES Srl 


1 fiala EV 50 mg + fiale solv 20 ml 


anche effetto mascherante 


Antagonisti dell'aldosterone 


canrenone 


LUVION 
THERABEL GIENNE PHARMA SpA 


10 cps 100 mg 


anche effetto mascherante 


LUVION 
THERABEL GIENNE PHARMA SpA 


20 cps 100 mg 


anche effetto mascherante 


LUVION anche effetto mascherante 
THERABEL GIENNE PHARMA SpA 20 cpr 50 mg 
LUVION anche effetto mascherante 
THERABEL GIENNE PHARMA SpA 40 cpr 50 mg 

eplerenone 
INSPRA anche effetto mascherante 


PFIZER ITALIA Srl 


10 cpr riv 25mg 


INSPRA 
PFIZER ITALIA Srl 


20 cpr riv 25mg 


anche effetto mascherante 


INSPRA 
PFIZER ITALIA Srl 


28 cpr riv 25mg 


anche effetto mascherante 


INSPRA 
PFIZER ITALIA Srl 


30 cpr riv 25mg 


anche effetto mascherante 


INSPRA 
PFIZER ITALIA Srl 


50 cpr riv 25mg 


anche effetto mascherante 


INSPRA anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA Srl 100 cpr riv 25mg 
INSPRA anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA Srl 200 cpr riv 25mg 


INSPRA 
PFIZER ITALIA Srl 


20 cpr riv 25mg 


anche effetto mascherante 


INSPRA 
PFIZER ITALIA Srl 


30 cpr riv 25mg 


anche effetto mascherante 


INSPRA 
PFIZER ITALIA Srl 


50 cpr riv 25mg 


anche effetto mascherante 


INSPRA 
PFIZER ITALIA Srl 


100 cpr riv 25mg 


anche effetto mascherante 
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INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 200 cpr riv 25mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 10 cpr riv 50mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 20 cpr riv 50mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 28 cpr riv 50mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 30 cpr riv 50mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 50 cpr riv 50mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 100 cpr riv 50mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 200 cpr riv 50mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 20 cpr riv 50mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 30 cpr riv 50mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 50 cpr riv 50mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 100 cpr riv 50mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 200 cpr riv 5S0mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 90 cpr riv 25mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 90 cpr riv 25mg 

INSPRA anche effetto mascherante 

PFIZER ITALIA Srl 90 cpr riv 50mg 

INSPRA anche effetto mascherante 
90 cpr riv 50mg 

potassio canrenoato 

KANRENOL anche effetto mascherante 

TEOFARMA Srl 6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml 

KANRENOL anche effetto mascherante 

TEOFARMA Srl 20 cpr 100 mg 

KANRENOL anche effetto mascherante 

TEOFARMA Srl 20 cpr 25 mg 

KANRENOL anche effetto mascherante 

TEOFARMA Srl 20 cpr riv 200 mg 

LUVION anche effetto mascherante 

THERABEL GIENNE PHARMA SpA 6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml 

POTASSIO CANRENOATO PENSA anche effetto mascherante 

PENSA PHARMA SpA 20 cpr riv 100 mg 

POTASSIO CAN.UNION anche effetto mascherante 

UNION HEALTH Srl 20 cpr riv 100 mg 

DIUREK anche effetto mascherante 

BONISCONTRO & GAZZONE Srl 20 cpr riv 100 mg 

POTASSIO CAN.SAND. anche effetto mascherante 

SANDOZ SpA 20 cpr riv 100 mg 
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DIKANTAL anche effetto mascherante 

EG SpA 20 cpr riv 100 mg 

spironolattone 

URACTONE anche effetto mascherante 

SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 10 cpr 100 mg 

ALDACTONE anche effetto mascherante 

GRUPPO LEPETIT SpA 16 cps 25 mg 


ALDACTONE 
GRUPPO LEPETIT SpA 


10 conf 100 mg 


anche effetto mascherante 


SPIROLANG anche effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 16 cps 25 mg 

SPIROLANG anche effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 10 cps 50 mg 

SPIROLANG anche effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 10 cps 100 mg 

IDROLATTONE anche effetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 10 cpr 50 mg 

IDROLATTONE anche effetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 10 cpr 100 mg 

IDROLATTONE anche effetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 20 cpr 100 mg 

IDROLATTONE anche effetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 16 cps 25 mg 


Diuretici risparmiatori di K, singoli e in associazione 


amiloride + idroclorotiazide 


MODURETIC 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


20 c| 


pr 5 mg + 50 mg 


anche effetto mascherante 


MODURETIC 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


28 c| 


pr 2,5 mg + 25mg 


anche effetto mascherante 


potassio canrenoato + butizide 


KADIUR 
THERABEL GIENNE PHARMA SpA 


20 c| 


pr 50 mg+5mg 


anche effetto mascherante 


KADIUR 
THERABEL GIENNE PHARMA SpA 


30 c 


anche effetto mascherante 


KADIUR 
THERABEL GIENNE PHARMA SpA 


EV Gfiale + 6fiale 20mI 


anche effetto mascherante 


spironolattone + furosemide 


SPIROFUR 


anche effetto mascherante 


BRUNO FARMACEUTICI SpA 10 cps 50 mg 

SPIROFUR anche effetto mascherante 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 20 cps 50 mg 

LASITONE anche effetto mascherante 
SANOFI AVENTIS SpA 20 cps 25 mg + 37 mg 


spironolattone + idroclorotiazide 


SPIRIDAZIDE anche effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 0608 

ALDACTAZIDE anche effetto mascherante 
SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 20 cpr 25 mg + 25 mg 
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triamterene + furosemide 


FLUSS 40 anche effetto mascherante 
SCHARPER SpA 20 cpr 40 mg + 25 mg 


Preparati favorenti l'escrezione di acido urico 


probenecid 
PROBENECID A.D. 
NOVASOREL SpA 20 cpr 500 mg 
PROBENECID 
NOVA ARGENTIA SpA 20 cpr 500 mg 
PROBENECID 
NOVA ARGENTIA SpA 100 cpr 500 mg 
PROBENECID 
NOVA ARGENTIA SpA 500 cpr 500 mg 
PROBENECID 
NOVA ARGENTIA SpA 1000 cpr 500 mg 


Inibitori dell'anidrasi carbonica 


acetazolamide 


DIAMOX anche effetto mascherante 
TEOFARMA Srl 12 cpr 250 mg 


diclofenamide 


ANTIDRASI anche effetto mascherante 


VISUFARMA Srl 20 cpr 50 mg 


ANTIDRASI anche effetto mascherante 
VISUFARMA Srl 5 fiale EV 75 mg + 5 fiale solv 2,5 ml 


FENAMIDE anche effetto mascherante 
FARMIGEA SpA 206 


r 50 mg 


Plasma expander (v. Anche sezione 5 - Classe M2) 


albumina 
ALBUM.U.KED. 
KEDRION SpA 1 flacone IV 50 ml 25% + set 
ALBUM.U.KED. 
KEDRION SpA 1 flacone IV 100 ml 25% + set 
ALBUM.U.KED. 
KEDRION SpA 1 flacone 50 ml 209/100ml 
ALBUM.U.KED. 
KEDRION SpA 1 flacone 100 ml 209/100ml 
ALBUM.UM.IMMUNO 
BAXTER AG 1 flaconcino EV 50 ml 20% + set 
ALBUM.UM.IMMUNO 
BAXTER AG 1 flaconcino EV 50 ml 25% + set 
ALBUM.UM.BEHRING 
CSL BEHRING SpA 1 flaconcino EV 50 ml 20% 
UMANALBUMIN 
KEDRION SpA 1 flacone EV 50 ml 20% 
UMANALBUMIN 
KEDRION SpA 1 flacone 250 ml 5% 
UMANALBUMIN 
KEDRION SpA 1 flacone EV 50 ml 25% 
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UMANALBUMIN 
KEDRION SpA 


1 flacone EV 100 ml 20% 


ALBUM.UM.KABI 
OCTAPHARMA A.B. 


1 flacone EV 20 ml 20% 


ALBUM.UM.KABI 
OCTAPHARMA A.B. 


1 flacone EV 50 ml 20% 


ALBUM.UM.KABI 
OCTAPHARMA A.B. 


1 flacone EV 100 ml 20% 


ALBITAL 

HARDIS SpA 1 flacone EV 50 ml 25 g/100 ml+ set 
ALBITAL 

HARDIS SpA 1 flaconcino EV 50 ml 20% + set 


ALBUM.UM.BAXTER 


BAXTER S.A. 1 flaconcino EV 50 ml 20% 
ALBUM.UM.BAXTER 
BAXTER S.A. 1 flacone IV 100 ml 20% 


ALBUM.UM.BAXTER 
BAXTER S.A. 


1 flacone EV 250 ml 5% 


ALBUM.UM.BAXTER 


BAXTER S.A. 1 flacone EV 50 ml 25% 
PLASBUMIN 

KEDRION SpA infus flacone 50 ml 20% 
PLASBUMIN 

KEDRION SpA infus flacone 100 ml 20% 
ALBUTEIN 


ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA 


1 flacone 250 ml 5% 


ALBUTEIN 
ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA 


1 flacone 500 ml 5% 


ALBUTEIN 
ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA 


1 flaconcino EV 50 ml 20 % 


ALBUTEIN 
ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA 


1 flaconcino EV 50 ml 25% 


ALBUMINA GRIFOLS 
INSTITUTO GRIFOLS SA 


1 flacone EV 50 ml 20% 


ALBUMINA GRIFOLS 
INSTITUTO GRIFOLS SA 


1 flacone EV 100 ml 20 % 


ALBUMINA GRIFOLS 
INSTITUTO GRIFOLS SA 


1 flacone 100 ml 5% 


ALBUMINA GRIFOLS 
INSTITUTO GRIFOLS SA 


1 flacone 250 ml 5% 


ALBUMINA GRIFOLS 
INSTITUTO GRIFOLS SA 


1 flacone 500 ml 5% 


ALBUMINA GRIFOLS 
INSTITUTO GRIFOLS SA 


1 flacone 50ml 


ALBUMINA GRIFOLS 
INSTITUTO GRIFOLS SA 


flacone 100mI 


ALBUMINA LFB 
LAB.FRANCAIS FRACT.BIOTECHNOL. 


5 flaconi 50 ml 200 mcg/ml 


ALBUMINA LFB 
LAB.FRANCAIS FRACT.BIOTECHNOL. 


5 flaconi 100 ml 200 mcg/ml 


ALBUREX 
CSL BEHRING GmbH 


1 flacone 20 ml 5% 
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ALBUREX 
CSL BEHRING GmbH 


1 flacone 100 ml 5% 


ALBUREX 
CSL BEHRING GmbH 


1 flacone 250 ml 5% 


ALBUREX 
CSL BEHRING GmbH 


1 flacone 500 ml 5% 


ALBUREX 
CSL BEHRING GmbH 


1 flacone 50 ml 20% 


ALBUREX 
CSL BEHRING GmbH 


1 flacone 100 ml 20% 


ALBUREX 
CSL BEHRING GmbH 


1 flacone 50 ml 25% 


ALBUREX 
CSL BEHRING GmbH 


1 flacone 100 ml 25% 


ALBUMINA BAXTER 
BAXTER SpA 


1 flacone 250 ml 50 g/l 


ALBUMINA BAXTER 
BAXTER SpA 


24 flaconi 250ml 50g 


ALBUMINA BAXTER 
BAXTER SpA 


‘flacone 500mI 50g 


ALBUMINA BAXTER 
BAXTER SpA 


10 flaconi 500ml 50g 


ALBUMINA BAXTER 
BAXTER SpA 


‘flacone 50mI 200g 


ALBUMINA BAXTER 
BAXTER SpA 


70 flaconi 50ml 200g 


ALBUMINA BAXTER 
BAXTER SpA 


1 flacone 100 ml 200 g/l 


ALBUMINA BAXTER 
BAXTER SpA 


56 flaconi 100ml 200g 


ALBUMINA BAXTER 
BAXTER SpA 


1 flacone EV 50 ml 250 g/l 


ALBUMINA BAXTER 
BAXTER SpA 


70 flaconi 50ml 250g 


ALBUMINA BAXTER 
BAXTER SpA 


1 flacone 100ml 250g 


ALBUMINA BAXTER 


BAXTER SpA 56 flaconi 100ml 250g 

FLEXBUMIN 

BAXTER SpA 24 sacche 50ml 200g/I 
FLEXBUMIN 

BAXTER SpA 12 sacche 100mI250g/I 
FLEXBUMIN 

BAXTER SpA 12 sacche 100mI200g/I 
FLEXBUMIN 

BAXTER SpA 24 sacche 50m 250g/I 


amido idrossietilato (etamido - HES) 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH 


1 flacone EV 250 ml 6 g/100 ml 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


1 flacone EV 500 ml 6 g/100 ml 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


1 flacone EV 250 ml 10 g/100 ml 
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HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


1 flacone EV 500 ml 10 g/100 ml 


HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


20 sacche 250ml 69/100ml 


HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


15 sacche 500ml 69/100ml 


HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


20 sacche 250ml 109/100ml 


HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


15 sacche 500ml 109/100ml 


HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


1 sacca 250ml 69/100ml 


HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


1 sacca 500ml 69/100ml 


HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


1 sacca 250ml 109/100ml 


HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


1 sacca 500ml 109/100ml 


HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCH.GMBH 


30 sacche 250 ml 6 g/100 ml 


HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCH.GMBH 


20 sacche 500 ml 6 g/100 ml 


HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCH.GMBH 


30 sacche 250 ml 10 g/100 ml 


HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCH.GMBH 


20 sacche 500 ml 10 g/100 ml 


VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


10 flaconi infus 250 ml 


VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


10 flaconi infus 500 ml 


VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


10 sacche 250 ml c/sovrasacca 


VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


20 sacche 250 ml c/sovrasacca 


VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


10 sacche 500 ml c/sovrasacca 


VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


15 sacche 500 ml c/sovrasacca 


VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


40 sacche 250 ml s/sovrasacca 


VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


40 sacche 250 ml s/sovrasacca 


VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


25 sacche 250 ml 


VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


15 sacche 500 ml 6% 


VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA Srl 


20 sacche infus 500 ml 


VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA Srl 


30 sacche infus 250 ml 


VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA Srl 


35 sacche infus 250 ml 
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VOLUVEN 

FRESENIUS KABI ITALIA Srl 40 sacche infus 250 ml 
VIASPAN 

BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 6sacche 11t 
PENTASTARCH 

BAXTER SpA 1 sacca 250 ml 6% 
PENTASTARCH 

BAXTER SpA 1 sacca 500 ml 6% 
PENTASTARCH 

BAXTER SpA 1 sacca 250 ml 10% 
PENTASTARCH 

BAXTER SpA 1 sacca 500 ml 10% 
HYPERHAES 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1sacca 250ml 


HYPERHAES 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


10 sacche 250 ml 


HYPERHAES 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


20 sacche 250 ml 


HYPERHAES 
FRESENIUS KABI ITALIA Srl 


30 sacche 250 ml 


HYPERHAES 
FRESENIUS KABI ITALIA Srl 


35 sacche 250 ml 


HYPERHAES 
FRESENIUS KABI ITALIA Srl 


40 sacche 250 ml 


AMIDOLITE 
B.BRAUN MELSUNGEN AG (DE 


10 flaconi vetro 250 ml 6% 


AMIDOLITE 
B.BRAUN MELSUNGEN AG (DE 


10 flaconi vetro 500 ml 6% 


AMIDOLITE 
B.BRAUN MELSUNGEN AG (DE 


10 flaconi polietilene 250 ml 6% 


AMIDOLITE 
B.BRAUN MELSUNGEN AG (DE 


10 sacche 250 ml 6% 


AMIDOLITE 
B.BRAUN MELSUNGEN AG (DE 


20 sacche 250 ml 6% 


AMIDOLITE 
B.BRAUN MELSUNGEN AG (DE 


10 sacche 500 ml 6% 


AMIDOLITE 
B.BRAUN MELSUNGEN AG (DE 


20 sacche 500 ml 6% 


AMIDOLITE 
B.BRAUN MELSUNGEN AG (DE 


10 sacche 1.000 ml 6% 


TETRASPAN 
B.BRAUN MELSUNGEN AG 


10 sacche 500 ml 100 mg/ml 


TETRASPAN 
B.BRAUN MELSUNGEN AG 


20 sacche 500 ml 100 mg/ml 


TETRASPAN 
B.BRAUN MELSUNGEN AG 


10 sacche 1000 ml 100 mg/ml 


TETRASPAN 
B.BRAUN MELSUNGEN AG 


10 flaconi 500 ml 60 mg/ml 


TETRASPAN 
B.BRAUN MELSUNGEN AG 


10 sacche 250 ml 60 mg/ml 


TETRASPAN 
B.BRAUN MELSUNGEN AG 


20 sacche 250 ml 60 mg/ml 


DIURETICI ED AGENTI MASCHERANTI 


— 133 


12-5-2009 Supplemento ordinario n. 68 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 108 


TETRASPAN 

B.BRAUN MELSUNGEN AG 10 sacche 500 ml 60 mg/mI 

TETRASPAN 

B.BRAUN MELSUNGEN AG 20 sacche 500 ml 60 mg/ml 

TETRASPAN 

B.BRAUN MELSUNGEN AG 10 sacche 1000 ml 60 mg/ml 

TETRASPAN 

B.BRAUN MELSUNGEN AG 10 sacche 500 ml 100 mg/ml 

TETRASPAN 

B.BRAUN MELSUNGEN AG 10 sacche 250 ml 100 mg/ml 

TETRASPAN 

B.BRAUN MELSUNGEN AG 20 sacche 250 ml 100 mg/ml 

destrano 

EUDEXTRAN 

MEDACTA ITALIA Srl 1 flacone EV fisiol. 500 ml 10% 

EUDEXTRAN 

MEDACTA ITALIA Srl 1 flacone EV glucos. 500 ml 10% 

PLANDER 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone EV 500 ml 6 % 

PLANDERR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone EV 500 ml 10% 

PLANDER 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA infusione 20 flaconi 500 ml 50 g/ 500 ml 

PLANDER 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA infsione 20 flaconi 500 ml 30 g/500 ml 

SOLPLEX 40 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA soluz fisiol 500mI 

SOLPLEX 40 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA soluz gluc 500mI 

SOLPLEX 70 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA soluz fisiol 500ml 

SOLPLEX 70 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA soluz gluc 500mI 

DACRIOSOL è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 

ALCON ITALIA SpA coll 10 ml schema posologico che per via di somministrazione 

DACRIOSOL è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 

ALCON ITALIA SpA coll 15ml schema posologico che per via di somministrazione 

DACRIOSOL è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 

ALCON ITALIA SpA 24 monod coll 0,6ml schema posologico che per via di somministrazione 

DACRIOSOL è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 

ALCON ITALIA SpA 30 monod coll 0,4 ml schema posologico che per via di somministrazione 
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Proibiti solo IN GARA 


STIMOLANTI 


Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B 


selegilina 
JUMEX 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 50 cpr 5 mg 
JUMEX 10 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 25 cpr 10mg 
EGIBREN 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 30 cpr riv 10 mg 
EGIBREN 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 15 cpr riv 10 mg 
EGIBREN 
CHIESI FARMACEUTICI SpA os soluz 10 flaconcini 10 mg 
SELEDAT 
MASTER PHARMA Srl 30 cpr riv 10 mg 
SELEDAT 
MASTER PHARMA Srl 15 cpr riv 10 mg 
SELEDAT 
MASTER PHARMA Srl os soluz 10 fiale 10 mg 
NEUROGER 
PROMEDICA Srl 30 cpr 10 mg 
NEUROGER 
PROMEDICA Srl 15 cpr riv 10 mg 
NEUROGER 
PROMEDICA Srl os 10 fiale 10 mg 
SELEGILINA EG 
EG SpA 50 cpr 5 mg 
SELECOM 
FULTON MEDICINALI SpA 50 cpr 5 mg 
SELEGILINA DOROM 
DOROM Srl 50 cpr 5 mg 
XILOPAR 


CEPHALON LTD 


30 os liof 1,25 mg 


Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici, singoli e in associazione 


efedrina 


FIENAMINA 
RECORDATI SpA 


10 cpr 10 mg + 15 mg 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina ne 
urine superiori a 10 mcg/m 


EFEDRINA CLORIDR 
SELLA Srl 


scir 150 ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina ne 
urine superiori a 10 mcg/m 


EFEDRINA CLORIDR 
GALENICA SENESE Srl 


1 fiala 10mg1ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina ne 
urine superiori a 10 mcg/m 


EFEDRINA CLORIDR 
GALENICA SENESE Srl 


1 fiala 25mg1ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina ne 
urine superiori a 10 mcg/m 


EFEDRINA CLORIDR 
GALENICA SENESE Srl 


5 fiale 10 mg 1 ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina ne 
urine superiori a 10 mcg/m 


EFEDRINA CLORIDR 
GALENICA SENESE Srl 


5 fiale 25 mg 1 ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina ne 
urine superiori a 10 mcg/m 


EFEDRINA CLORIDR 
A.F.O.M. MEDICAL SpA 


scir 150 ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina ne 
urine superiori a 10 mceg/m 


STIMOLANTI 


Serie generale - n. 108 


12-5-2009 


EFEDRINA CLORIDR 


LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl 


Supplemento ordinario n. 68 alla GAZZETTA UFFICIALE 


20 compresse 25 mg 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nell 
urine superiori a 10 mcg/m 


Serie generale - n. 108 


(0) 


EFEDRINA CLORIDR 


LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl 


scir 150 ml 0,1% 


Oositività ai tests per concentrazioni di efedrina nell 
urine superiori a 10 mcg/m 


le 


EFEDRINA CLORIDR 
SALF SpA 


5 fiale 10 mg 1 ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nel 
urine superiori a 10 mcg/m 


le 


EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SALF SpA 50 fiale 10 mg 1 ml urine superiori a 10 mcg/m 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SALF SpA 5 fiale 25 mg 1 ml urine superiori a 10 mcg/m 


EFEDRINA CLORIDR 
SALF SpA 


50 fiale 25 mg 1 ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nel 
urine superiori a 10 mcg/m 


le 


EFEDRINA CLORIDR 


Oositività ai tests per concentrazioni di efedrina nell 
urine superiori a 10 mcg/m 


le 


MONICO SpA 5 fiale 25mg1ml 

EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
ZETA FARMACEUTICI SPA scir 150 ml urine superiori a 10 mcg/m 

EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 10mg ml urine superiori a 10. mog/mi 

EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 10mg ml urine superiori a 10 mcg/ml 

EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale 10mg ml urine superiori a 10.mog/mi 

EFEDRINA CLORIDR ositività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 10mg ml urine. superiori: a 10 meg/mi 

EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 10mg ml urine superiori a 10 mog/mi 

EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale 10mg ml urine superiori a,10 mog/mi 

EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 10mg {ml urine superiori a 10 mcg/m 

EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 10mg ml urine superiori a 10 meg/mi 

EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 10mg ml urine superiori’ a 10 meg/mi 


EFEDRINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


10 fiale 10mg 1ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nell 
urine superiori a 10 mcg/m 


le 


EFEDRINA CLORIDR 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nell 
urine superiori a 10 mcg/m 


le 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 25mg ml 

EFEDRINA CLORIDR ositività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 25mg im urine superiori a 10 meg/mi 

EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale 25mg im urine superiori'a 10 meg/mi 

EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 25mg Im urine superiori a 10. mog/mi 

EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 25mg mi urine superiori a 10 mcg/mi 

EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale 25mg Im urine superiori a 10 meg/mi 

EFEDRINA CLORIDR ositività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 25mg im urine superiori a 10 mog/mi 

EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 25mg Im urine superiori a 10 meg/mi 


STIMOLANTI 
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EFEDRINA CLORIDR ositività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 25mg ml urine superiori a 10 mcg/ml 
EFEDRINA CLORIDR Ositività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 25mg {ml urine superiori a 10 meg/mi 
PASTA ARSENICALE NORM Ositività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
OGNA GIOVANNI & FIGLI SpA 5mg 100d urine superiori a 10 mcg/m 
PASTA ARSENICALE NORM ositività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
OGNA GIOVANNI & FIGLI SpA 6,59 urine superiori a 10 mcg/m 

efedrina + argento vitellinato 
ARGOTONE positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA gtt rinol 20 ml urine superiori a 10 mog/mi 

efedrina + eucaliptolo + niaouli essenza 
RINOVIT Ositività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl gtt rinol 259 urine superiori a 10 mcg/mi 
PAIDORINOVIT ositività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl gtt rinol 30 g urine superiori a 10 meg/mi 
PAIDORINOVIT Ositività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl pom derm 8 g urine superiori a 10/meg/ml 
RINOVIT positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl pom rinol 12 g urine superiori a ‘10 meg/ml 

efedrina + nafazolina 
DELTARINOLO Ositività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


SANOFI AVENTIS SpA 


spray nasale 15 ml 


urine superiori a 10 mcg/ml 


Adrenergici e dopaminergici 


adrenalina 
FASTJEKT 
MERCK SpA "AD" 1 siringa 0,33 mg 
FASTJEKT 
MERCK SpA "BB" 1 siringa 0,165 mg 
ADRENALINA 
OGNA GIOVANNI & FIGLI SpA 5 fiale 1mg1ml 
ADRENALINA 
1.S.F. SpA 5 fiale 0,5mg1 ml 
ADRENALINA 
GALENICA SENESE Srl 5 fiale 0,5 mg 1 ml 
ADRENALINA 
GALENICA SENESE Srl 10 fiale 0,5 mg 1 ml 
ADRENALINA 
GALENICA SENESE Srl 5 fiale 1mg1ml 
ADRENALINA 
GALENICA SENESE Srl 10 fiale 1 mg1ml 
ADRENALINA 
ITALFARMACO SpA 5 fiale 0,5 mg 1 ml 
ADRENALINA 
ITALFARMACO SpA 5 fiale 1Img 1 ml 
ADRENALINA 
SALF SpA 5 fiale 0,5mg1 ml 
ADRENALINA 
SALF SpA 50 fiale 0,5 mg 1 ml 
ADRENALINA 
SALF SpA 5 fiale 1mg1ml 
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ADRENALINA 

SALF SpA 50 fiale 1 mg 1 ml 
ADRENALINA 

MONICO SpA 5 fiale 0,5 mg 1 ml 
ADRENALINA 

MONICO SpA 5 fiale 1mg1ml 
ADRENALINA 

MONICO SpA 10 fiale 1 mg 1 ml 
ADRENALINA 

MONICO SpA 10 fiale 0,5 mg1ml 
ADRENALINA 

FISIOPHARMA Sr 5 fiale 0,5 mg 1 ml 
ADRENALINA 

FISIOPHARMA Sr 5 fiale 1mg1ml 
ADRENALINA 

FISIOPHARMA Sr 10 fiale 1mg 1ml 
ADRENALINA 

FISIOPHARMA Sr 50 fiale 1mg 1ml 
ADRENALINA 

FISIOPHARMA Sr 100 fiale 1mg 1ml 
ADRENALINA 

FISIOPHARMA Sr 10 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA 

FISIOPHARMA Sr 50 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA 

FISIOPHARMA Sr 100 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA 

BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 5 fiale 0,5mg/1ml 
ADRENALINA 

BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 5 fiale 1mg/1ml 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 0,5mg 1ml 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale 0,5mg 1m 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 0,5mg 1m 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale 0,5mg 1m 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 0,5mg 1m 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 1mg 1ml 
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Serie generale - n. 108 


ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale Img im 

ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale 1mg 1m 

ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 1mg im 

ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 1mg ml 

ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale 1mg im 

ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 1mg 1m 

ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale Img 1m 

ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale Img im 

ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 1mg 1ml 

ADRENALINA 

ANGELINI SpA 5 fiale 0,5mg/1ml 

ADRENALINA 

ANGELINI SpA 10 fiale 0,5mg/1ml 

ADRENALINA 

ANGELINI SpA 10 fiale 1mg/1ml 

ADRENALINA 

ANGELINI SpA 5 fiale 1mg/1ml 
dimetofrina 

RAFFREDDOREMED 

IODOSAN SpA 12 cpr eff 

RAFFREDDOREMED 

IODOSAN SpA 12 cps 
dobutamina 

DOBUTAMINA HOSPIRA 

HOSPIRA SpA 1 fiala EV 20 ml 

MIOZAC 


FISIOPHARMA Srl 


1 flaconcino EV 20 ml 12,5 mg/ml 


DOBUTAMINA HOSPIRA 
HOSPIRA ITALIA Srl 


1 flaconcino EV 20 ml 


DOBUTAMINA BIOIND. 
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 


1 flaconcino EV 20 ml 


dopamina 


REVIVAN 200 
ASTRAZENECA SpA 


10 fiale EV 200 mg 5 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
GALENICA SENESE Srl 


1 fiala 10mg2ml 


DOPAMINA CLORIDR 
GALENICA SENESE Srl 


1 fiala 50 mg 10 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
GALENICA SENESE Srl 


5 fiale 10mg2ml 


DOPAMINA CLORIDR 
GALENICA SENESE Srl 


5 fiale 50 mg 10 ml 
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DOPAMINA CLORIDR 


|.S.F. SpA 2 fiale 10 mg 2 ml 
DOPAMINA CLORIDR 

|.S.F. SpA fiala 50 mg 10 ml 
DOPAMINA CLORIDR 

SALF SpA 5 fiale 10 mg 2 ml 
DOPAMINA CLORIDR 

SALF SpA 50 fiale 10 mg 2 ml 
DOPAMINA CLORIDR 

SALF SpA 5 fiale 50 mg 10ml 
DOPAMINA CLORIDR 

SALF SpA 50 fiale 50 mg 10 ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FISIOPHARMA Srl 2 fiale 10 mg 2 ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FISIOPHARMA Srl 1 fiala 50 mg 10ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FISIOPHARMA Srl 10 fiale 10mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FISIOPHARMA Srl 10 fiale 50mg 10ml 
DOPAMINA CLORIDR 

BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 4 fiala 50mg/10ml 


DOPAMINA CLORIDR 
BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 1 fiala 10mg/2ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 10mg 2ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 10mg 2ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale 10mg 2ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 10mg 2ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 10mg 2ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale 10mg 2ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 10mg 2ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 10mg 2ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 10mg 2ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 10mg 2m 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 10mg 10m 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 10mg 10m 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale 10Ìmg 10m 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 10mg 10m 
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DOPAMINA CLORIDR 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 10Ìmg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale 10mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 10Ìmg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 10mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 10mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 10mg 10ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 50mg 2m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 50mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 50mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale 50mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 50mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 50mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale 50mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 50mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 50mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 50mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 50mg 10m 

STIMOLANTI 
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DOPAMINA HOSPIRA 


HOSPIRA ITALIA Srl 10 fiale EV 200 mg 

DOPAMINA HOSPIRA 

HOSPIRA ITALIA Srl 10 fiale EV 400 mg 

DOPAMINA 

HOSPIRA ITALIA Srl 10 fiale ev 200 mg 5 ml 

DOPAMINA 

MAYNE PHARMA Srl 100 fiale EV 200 mg/5 ml 
etilefrina 

EFFORTIL 

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 6 fiale IM EV 10mg1ml 

EFFORTIL 

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA gtt os 159 0,75% 

EFFORTIL 

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 20 cpr 5 mg 

EFFORTIL PERLONGETTEN 

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA perlongetten 20 cps 25 mg rilascio prolungato 
fenoldopam 

FEDOPAM 

CEPHALON Srl 1 fiala 2ml 10 mg/ml 

FEDOPAM 

CEPHALON Srl 1 fiala 5 ml 10mg/ml 

CORLOPAM 

CEPHALON Srl 1 fiala 20 mg 2 ml 

CORLOPAM 

CEPHALON Srl 1 fiala 50 mg 5ml 
ibopamina 

INOPAMIL 50 

ZAMBON GROUP SpA 40 cpr 50 mg 

INOPAMIL 100 

ZAMBON GROUP SpA 40 cpr 100 mg 

INOPAMIL 200 

ZAMBON GROUP SpA 20 cpr 200 mg 

SCANDINE 50 

ZAMBON ITALIA Srl 40 cpr 50 mg 

SCANDINE 100 

ZAMBON ITALIA Srl 40 cpr 100 mg 

SCANDINE 200 

ZAMBON ITALIA Srl 20 cpr 200 mg 

TRAZYL 

ANGELINI SpA coll 5ml 1% + flaconcino 5ml 

TRAZYL 

ANGELINI SpA coll flaconcino liof 5 ml 2% + flaconcino solv 5 ml 
isoprenalina 

ISOPRENALINA CLORIDR 

GALENICA SENESE Srl 1 fiala 0,2 mg1ml 

ISOPRENALINA CLORIDR 

GALENICA SENESE Srl 5 fiale 0,2 mg 

ISOPRENALINA CLORIDR 

SALF SpA 5 fiale 0,2 mg 

ISOPRENALINA CLORIDR 

SALF SpA 50 fiale 0,2 mg 


STIMOLANTI 
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ISOPRENALINA CLORIDR 


MONICO SpA 5 fiale 0,2 mg 

ISOPRENALINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 0,2mg 

ISOPRENALINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 0,2mg 

ISOPRENALINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale 0,2mg 

ISOPRENALINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 0,2mg 

ISOPRENALINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 0,2mg 

ISOPRENALINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale 0,2mg 

ISOPRENALINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 0,2mg 

ISOPRENALINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 0,2mg 

ISOPRENALINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 0,2mg 

ISOPRENALINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 0,2mg 
midodrina 

GUTRON 

IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 30 cpr div 2,5 mg 

GUTRON 

IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA gtt os 30 ml 0,25% 

GUTRON 

IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 6 fiale IM 5mg2 ml 

XEROTIL 

BONISCONTRO & GAZZONE Srl os gtt fl 30mI 0,25% 

MIDODRINA UN. 

UNION HEALTH Srl gtt os 30 ml 0,25% 

RODOM 

PULITZER ITALIANA Srl gtt os 30 ml 0,25% 
noradrenalina 

NORADRENALINA TARTR 

SALF SpA 5 fiale 2 mg 1 ml 

NORADRENALINA TARTR 

SALF SpA 50 fiale 2 mg 1 ml 

NORADRENALINA TARTR 

MONICO SpA 5 fiale 2mg1ml 

NORADRENALINA TARTR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 2mg 1m 

NORADRENALINA TARTR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 2mg im 

NORADRENALINA TARTR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale 2mg 1ml 

NORADRENALINA TARTR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 2mg im 

NORADRENALINA TARTR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 2mg 1ml 
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NORADRENALINA TARTR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale 2mg 1ml 
NORADRENALINA TARTR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 2mg 1ml 
NORADRENALINA TARTR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 2mg ml 
NORADRENALINA TARTR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 2mg ml 
NORADRENALINA TARTR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 2mgiml 


NORADRENALINA TARTR 
GALENICA SENESE Srl 


5 fiale ev 2 mg/ml 


NORADRENALINA TARTR 
GALENICA SENESE Srl 


10 fiale 2 mg/ml 


Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione 


crotetamide + cropropamide 


MICOREN 
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA 


gtt os 20 ml 15% 


eptaminolo 


COREPTIL 
SANOFI-SYNTHELABO SpA 


os gtt 10ml 3,054g 


fenfluramina 


GLYPOLIX 
STRODER Srl 


60 cps 15 mg 


metilfenidato 


RITALIN 
NOVARTIS FARMA SpA 


30 cpr 10 mg 


modafinil 


PROVIGIL 
CEPHALON UK LIMITED 


30 cpr 100 mg 


pentetrazolo + diidrocodeina 


CARDIAZOL PARACODINA 


ABBOTT SpA gtt os 10 ml 
sibutramina 

REDUXADE 

ABBOTT SpA 28 cps 10 mg 

REDUXADE 

ABBOTT SpA 56 cps 10 mg 

REDUXADE 

ABBOTT SpA 98 cps 10 mg 

REDUXADE 

ABBOTT SpA 280 cps 10 mg 

REDUXADE 

ABBOTT SpA 28 cps 15 mg 

REDUXADE 

ABBOTT SpA 56 cps 15 mg 

REDUXADE 

ABBOTT SpA 98 cps 15 mg 

REDUXADE 

ABBOTT SpA 280 cps 15 mg 
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ECTIVA 

ABBOTT SpA 28 cps rig 10 mg 
ECTIVA 

ABBOTT SpA 56 cps 10 mg 
ECTIVA 

ABBOTT SpA 98 cps 10 mg 
ECTIVA 

ABBOTT SpA 280 cps 10 mg 
ECTIVA 

ABBOTT SpA 28 cps rig 15 mg 
ECTIVA 

ABBOTT SpA 56 cps 15 mg 
ECTIVA 

ABBOTT SpA 98 cps 15 mg 
ECTIVA 

ABBOTT SpA 280 cps 15 mg 
REDUCTIL 

ABBOTT SpA 28 cps rig 10 mg 
REDUCTIL 

ABBOTT SpA 56 cps 10 mg 
REDUCTIL 

ABBOTT SpA 98 cps 10 mg 
REDUCTIL 

ABBOTT SpA 280 cps 10 mg 
REDUCTIL 

ABBOTT SpA 28 cps rig 15 mg 
REDUCTIL 

ABBOTT SpA 56 cps 15 mg 
REDUCTIL 

ABBOTT SpA 98 cps 15 mg 
REDUCTIL 

ABBOTT SpA 280 cps 15 mg 


tranilcipromina + trifluoperazina 


PARMODALIN 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 25 cpr riv 10 mg +1 mg 
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Proibiti solo IN GARA 


NARCOTICI 


alfentanile 
FENTALIM 
ANGELINI SpA 5 fiale EV 10 ml 0,5 mg/ml 

buprenorfina 
TEMGESIC 
SCHERING PLOUGH SpA 5 fiale IM EV 0,3 mg 1 ml 
TEMGESIC 
SCHERING PLOUGH SpA 10 cpr sublinguali 0,2 mg 
SUBUTEX 
ESSEX ITALIA SpA 7 cpr sublinguali 0,4 mg 
SUBUTEX 
ESSEX ITALIA SpA 7 cpr sublinguali 2 mg 
SUBUTEX 
ESSEX ITALIA SpA 7 cpr sublinguali 8 mg 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 3 cerotti transd 35 mcg/h 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cerotti transd 35 mcg/h 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cerotti transd 20mg 35mcg/h 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 3 cerotti transd 52,5 mcg/h 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cerotti transd 52,5 mcg/h 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cerotti transd 30mg 52,5mcg/h 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 3 cerotti transd 70 meg/h 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cerotti transd 70 mcg/h 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cerotti transd 40mg 70mcg/h 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 3 cerotti transd 20mg 35mcg/h 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cerotti transd 20mg 35mcg/h 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cerotti transd 20mg 35mcg/h 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 3 cerotti transd 30mg 52,5mcg/h 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cerotti transd 30mg 52,5mcg/h 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cerotti transd 30mg 52,5mcg/h 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 3 cerotti transd 40mg 70mcg/h 
TRIQUISIC 


PRODOTTI FORMENTI Srl 


5 cerotti transd 40mg 70mcg/h 
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TRIQUISIC 

PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cerotti transd 40mg 70mcg/h 

SUBOXONE 

SCHERING PLOUGH (SP) EUROPE 7 cpr sublingali 2 mg + 0,5 mg 

SUBOXONE 

SCHERING PLOUGH (SP) EUROPE 7 cpr sublinguali 8 mg + 2 mg 
fentanil 

LEPTOFEN 

PFIZER ITALIA Srl 1 fiala IM EV 10 ml 

FENTANEST 

PFIZER ITALIA Srl 5 fiale 0,1 mg 2 ml 

FENTATIENIL 

ANGELINI SpA 5 fiale EVED1 ml 

FENTATIENIL 

ANGELINI SpA 5 fiale EV ED 20 ml 

DUROGESIC 

JANSSEN CILAG SpA 3 cerotti transd 25 mcg/h 

DUROGESIC 

JANSSEN CILAG SpA 3 cerotti transd 50 mcg/h 

DUROGESIC 

JANSSEN CILAG SpA 3 cerotti transd 75 mcg/h 

DUROGESIC 

JANSSEN CILAG SpA 3 cerotti transd 100 mcg/h 

DUROGESIC 

JANSSEN CILAG SpA 3 cerotti transd 25 mcg/h matrice 

DUROGESIC 

JANSSEN CILAG SpA 3 cerotti transd 50 mcg/h matrice 

DUROGESIC 

JANSSEN CILAG SpA 3 cerotti transd 75 mcg/h matrice 

DUROGESIC 

JANSSEN CILAG SpA 3 cerotti transd 100 mcg/h matrice 

ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 3 pastiglie orosolub 200 mcg 

ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 6 pastiglie oro 200 mcg 

ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 15 pastiglie oro 200 meg 

ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 30 pastiglie oro 200 meg 

ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 3 pastiglie orosolub 400 meg 

ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 6 pastiglie oro 400 mcg 

ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 15 pastiglie oro 400 meg 

ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 30 pastiglie oro 400 meg 

ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 3 pastiglie orosolub 600 mcg 

ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 6 pastiglie oro 600 mcg 

ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 15 pastiglie oro 600 meg 
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ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 30 pastiglie oro 600 meg 
ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 3 pastiglie orosolub 800 mcg 
ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 6 pastiglie oro 800 meg 
ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 15 pastiglie oro 800 mog 
ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 30 pastiglie oro 800 meg 
ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 3 pastiglie orosolub 1.200 meg 
ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 6 pastiglie oro 1200 meg 
ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 15 pastiglie oro 1200 meg 
ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 30 pastiglie oro 1200 meg 
ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 3 pastiglie orosolub 1.600 meg 
ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 6 pastiglie oro 1600 meg 
ACTIQ 


CEPHALON UK LTD 


15 pastiglie oro 1600 mcg 


ACTIQ 
CEPHALON UK LTD 


30 pastiglie oro 1600 meg 


FENTANYL HAM 
HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 


5 fial 


le EV 100 mcg 2 ml 


FENTANYL HAM. 
HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 


5 fial 


le 10 ml 50 mcg/ml 


DISUFEN 
ANGENERICO SpA 


5 fial 


le 1 ml 50 mcg/ml 


DISUFEN 
ANGENERICO SpA 


5 fial 


le 5 ml 50 mcg/ml 


DISUFEN 
ANGENERICO SpA 


5 fial 


le 20 ml 50 mcg/ml 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


3 cerotti transd 25mcg/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


5 cerotti transd 25mcg/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


7 cerotti transd 25mcg/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


10 cerotti transd 25mcg/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


14 cerotti transd 25mcg/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


20 cerotti transd 25mcg/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


3 cerotti transd 50mcg/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


5 cerotti transd 50mcg/ora 
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FENTANIL HEXAL 


HEXAL SpA 7 cerotti transd 50mcg/ora 
FENTANIL HEXAL 

HEXAL SpA 10 cerotti transd 50mcg/ora 
FENTANIL HEXAL 

HEXAL SpA 14 cerotti transd 50mcg/ora 
FENTANIL HEXAL 

HEXAL SpA 20 cerotti transd 50mcg/ora 
FENTANIL HEXAL 

HEXAL SpA 5 cerotti transd 75mcg/ora 
FENTANIL HEXAL 

HEXAL SpA 7 cerotti transd 75meg/ora 
FENTANIL HEXAL 

HEXAL SpA 10 cerotti transd 75mcg/ora 
FENTANIL HEXAL 

HEXAL SpA 14 cerotti transd 75mcg/ora 
FENTANIL HEXAL 

HEXAL SpA 20 cerotti transd 75mcg/ora 
FENTANIL HEXAL 

HEXAL SpA 3 cerotti transd 100mcg/ora 
FENTANIL HEXAL 

HEXAL SpA 5 cerotti transd 100mcg/ora 
FENTANIL HEXAL 

HEXAL SpA 7 cerotti transd 100mcg/ora 
FENTANIL HEXAL 

HEXAL SpA 10 cerotti transd 100mcg/ora 
FENTANIL HEXAL 

HEXAL SpA 14 cerotti transd 100mcg/ora 
FENTANIL HEXAL 

HEXAL SpA 20 cerotti transd 100mcg/ora 
FENTANIL HEXAL 

HEXAL SpA 3 cerotti transd 75mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ 

SANDOZ SpA 3 cerotti transd 25mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ 

SANDOZ SpA 5 cerotti transd 25mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ 

SANDOZ SpA 7 cerotti transd 25mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ 

SANDOZ SpA 10 cerotti transd 25meg/ora 
FENTANIL SANDOZ 

SANDOZ SpA 14 cerotti transd 25mceg/ora 
FENTANIL SANDOZ 

SANDOZ SpA 20 cerotti transd 25mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ 

SANDOZ SpA 3 cerotti transd 50mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ 

SANDOZ SpA 5 cerotti transd 50mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ 

SANDOZ SpA 7 cerotti transd 50mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ 

SANDOZ SpA 10 cerotti transd 50mcg/ora 
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FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 


14 cerotti transd 50mcg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 


20 cerotti transd 50mcg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 


3 cerotti transd 75mcg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 


5 cerotti transd 75mcg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 


7 cerotti transd 75mceg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 


10 cerotti transd 75mcg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 


14 cerotti transd 75mcg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 


20 cerotti transd 75mcg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 


3 cerotti transd 100mcg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 


5 cerotti transd 100mcg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 


7 cerotti transd 100mcg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 


10 cerotti transd 100mcg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 


14 cerotti transd 100mcg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 


20 cerotti transd 100mcg/ora 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


20 cerotti transd 25 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


1 cerotto transd 50 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


3 cerotti transd 50 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


5 cerotti transd 50 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


1 cerotto transd 12 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


10 cerotti transd 50 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


20 cerotti transd 50 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


1 cerotto transd 75 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


3 cerotti transd 75 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


5 cerotti transd 75 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


10 cerotti transd 75 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


20 cerotti transd 75 mcg/h 
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MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


1 cerotto transd 100 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


3 cerotti transd 100 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


5 cerotti transd 100 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


10 cerotti transd 100 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


20 cerotti transd 100 mceg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


3 cerotti transd 12 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


2 cerotti transd 12 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


4 cerotti transd 12 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


8 cerotti transd 12 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


16 cerotti transd 12 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


2 cerotti transd 25 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


4 cerotti transd 25 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


8 cerotti transd 25 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


16 cerotti transd 25 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


2 cerotti transd 50 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


4 cerotti transd 50 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


8 cerotti transd 50 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


16 cerotti transd 50 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


5 cerotti transd 12 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


2 cerotti transd 75 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


4 cerotti transd 75 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


10 cerotti transd 12 mceg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


8 cerotti transd 75 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


16 cerotti transd 75 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


2 cerotti transd 100 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


4 cerotti transd 100 mceg/h 
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MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


8 cerotti transd 100 mceg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


16 cerotti transd 100 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


20 cerotti transd 12 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


1 cerotto transd 25 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


3 cerotti transd 25 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


5 cerotti transd 25 mcg/h 


MATRIFEN 
NYCOMED ITALIA Srl 


10 cerotti transd 25 mcg/h 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


3 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


5 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


10 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


20 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


3 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


5 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


10 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


20 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


3 cerotti 75mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


5 cerotti 75mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


10 cerottiotto 75mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


20 cerotti 75mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


3 cerotti 100mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


5 cerotti 100mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


10 cerotti 100mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


20 cerotti 100mcg/or 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


4 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


8 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


16 cerotti 25mcg/ora 
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FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


4 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


8 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


16 cerotti 50mcg/or 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


4 cerotti 75mcg/or 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


8 cerotti 75mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


16 cerotti 73mceg/or 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


4 cerotti 100mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


8 cerotti 100mcg/ora 


FENTANIL ACTAV 
ACTAVIS GROUP HF 


16 cerotti 100mcg/or 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


5 cerotti transd 75 mcg/l 


h 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


10 cerotti transd 75 mcg/h 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


20 cerotti transd 75 mcg/h 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


3 cerotti transd 100 mcg/h 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


5 cerotti transd 100 mcg/h 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


10 cerotti transd 100 mcg/h 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


20 cerotti transd 100 mcg/h 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


4 cerotti transd 25 mcg/ 


3 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


3 cerotti transd 25 mcg/l 


3 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


4 cerotti transd 50 mcg/ 


3 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


4 cerotti transd 75 mcg/ 


3 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


5 cerotti transd 25 mcgf/l 


3 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


4 cerotti transd 100 meg/h 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


2 cerotti 12mcg/ora 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


3 cerotti 12mcg/ora 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


4 cerotti 12mcg/ora 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


5 cerotti 12mcg/ora 
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FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


8 cerotti 12mcg/ora 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


10 cerotti 12mcg/ora 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


16 cerotti 12mcg/ora 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


20 cerotti 12mcg/ora 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


10 cerotti transd 25 mcg/h 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


20 cerotti transd 25 mcg/h 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


3 cerotti transd 50 mcg/h 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


5 cerotti transd 50 mcg/h 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


10 cerotti transd 50 mcg/h 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


20 cerotti transd 50 mcg/h 


FENTANIL RATIO 
RATIOPHARM GMBH 


3 cerotti transd 75 mcg/h 


FENTANIL WINTH 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


5 cerotti transd 75 mcg/h 


FENTANIL WINTH 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


10 cerotti transd 75 mcg/h 


FENTANIL WINTH 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


20 cerotti transd 75 mcg/h 


FENTANIL WINTH 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


3 cerotti transd 100 mcg/h 


FENTANIL WINTH 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


5 cerotti transd 100 mcg/h 


FENTANIL WINTH 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


10 cerotti transd 100 mcg/h 


FENTANIL WINTH 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


20 cerotti transd 100 mcg/h 


FENTANIL WINTH 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


3 cerotti transd 25 mcg/h 


FENTANIL WINTH 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


5 cerotti transd 25 mcg/h 


FENTANIL WINTH 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


10 cerotti transd 25 mcg/h 


FENTANIL WINTH 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


20 cerotti transd 25 mcg/h 


FENTANIL WINTH 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


3 cerotti transd 50 mcg/h 


FENTANIL WINTH 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


5 cerotti transd 50 mcg/h 


FENTANIL WINTH 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


10 cerotti transd 50 mcg/h 


FENTANIL WINTH 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


20 cerotti transd 50 mcg/h 
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FENTANIL WINTH 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 


3 cerotti transd 75 mcg/h 


QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 20 cerotti transd 25 mcg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 1 cerotto transd 50 mcg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 3 cerotti transd 50 mceg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 5 cerotti transd 50 mceg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 1 cerotto transd 12 mcg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 10 cerotti transd 50 mcg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 20 cerotti transd 50 mcg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 1 cerotto transd 75 mcg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 3 cerotti transd 75 mceg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 5 cerotti transd 75 mcg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 10 cerotti transd 75 mcg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 20 cerotti transd 75 mcg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 1 cerotto transd 100 mcg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 3 cerotti transd 100 mcg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 5 cerotti transd 100 mcg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 10 cerotti transd 100 meg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 20 cerotti transd 100 mcg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 3 cerotti transd 12 mceg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 5 cerotti transd 12 mcg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 10 cerotti transd 12 mcg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 20 cerotti transd 12 mcg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 1 cerotto transd 25 mcg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 3 cerotti transd 25 mcg/h 
QUATROFEN 

NYCOMED ITALIA Srl 5 cerotti transd 25 mcg/h 
QUATROFEN 


NYCOMED ITALIA Srl 


10 cerotti transd 25 mcg/h 
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FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


3 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


5 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


7 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


10 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


14 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


20 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


5 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


3 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


5 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


7 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


10 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


14 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


20 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


5 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


3 cerotti 75mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


5 cerotti 75mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


7 cerotti 75mceg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


10 cerotti 75mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


14 cerotti 7smcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


20 cerotti 75mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


5 cerotti 75mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


3 cerotti 100mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


5 cerotti 100mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


7 cerotti 100mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


10 cerotti 100mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


14 cerotti 100mcg/ora 


NARCOTICI 


12-5-2009 


Supplemento ordinario n. 68 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 108 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


20 cerotti 100mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


5 cerotti 100mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


16 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


16 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


16 cerotti 75mcg/ora 


FENTANIL SA.GMBH 
SANDOZ GMBH 


16 cerotti 100mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


3 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


5 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


7 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


10 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


14 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


20 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


5 cerotti 25mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


3 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


5 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


7 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


10 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


14 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


20 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


5 cerotti 50mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


3 cerotti 75mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


5 cerotti 75mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


7 cerotti 75mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


10 cerotti 7smcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


14 cerotti 7smcg/ora 


FENTANIL HE.AG 
HEXAL AG 


20 cerotti 75mcg/ora 
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FENTANIL HE.AG 


HEXAL AG 5 cerotti 75mcg/ora 
FENTANIL HE.AG 

HEXAL AG 3 cerotti 100mcg/ora 
FENTANIL HE.AG 

HEXAL AG 


5 cerotti 100mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 


HEXAL AG 7 cerotti 100mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 


HEXAL AG 10 cerotti 100mcg/ora 


FENTANIL HE.AG 


HEXAL AG 14 cerotti 100mcg/or 

FENTANIL HE.AG 

HEXAL AG 20 cerotti 100mcg/or 

FENTANIL HE.AG 

HEXAL AG 5 cerotti 100mcg/ora 
idromorfone 

JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 56 cpr 8 mg rilascio prolungato 

JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 60 cpr 8 mg rilascio prolungato 

JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 100 cpr 8 mg rilascio prolungato 

JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 7 cpr 8 mg rilascio prolungato 

JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 7 cpr 16 mg rilascio prolungato 

JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 10 cpr 16 mg rilascio prolungato 

JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 14 cpr 16 mg rilascio prolungato 

JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 20 cpr 16 mg rilascio prolungato 

JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 28 cpr 16 mg rilascio prolungato 

JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 30 cpr 16 mg rilascio prolungato 

JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 35 cpr 16 mg rilascio prolungato 

JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 40 cpr 16 mg rilascio prolungato 

JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 50 cpr 16 mg rilascio prolungato 

JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 56 cpr 16 mg rilascio prolungato 

JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 60 cpr 16 mg rilascio prolungato 

JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 100 cpr 16 mg rilascio prolungato 

JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 10 cpr 8 mg rilascio prolungato 

JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 7 cpr 32 mg rilascio prolungato 
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JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 10 cpr 32 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 14 cpr 32 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 20 cpr 32 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 28 cpr 32 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 30 cpr 32 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 35 cpr 32 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 40 cpr 32 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 50 cpr 32 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 56 cpr 32 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 60 cpr 32 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 100 cpr 32 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 14 cpr 8 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 7 cpr 64 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 10 cpr 64 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 14 cpr 64 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 20 cpr 64 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 28 cpr 64 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 30 cpr 64 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 35 cpr 64 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 40 cpr 64 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 50 cpr 64 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 56 cpr 64 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 60 cpr 64 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 100 cpr 64 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 20 cpr 8 mg rilascio prolungato 
JURNISTA 

JANSSEN CILAG SpA 28 cpr 8 mg rilascio prolungato 
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JURNISTA 
JANSSEN CILAG SpA 


30 cpr 8 mg rilascio prolungato 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG SpA 


35 cpr 8 mg rilascio prolungato 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG SpA 


40 cpr 8 mg rilascio prolungato 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG SpA 


50 cpr 8 mg rilascio prolungato 


metadone 


EPTADONE 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


5 fiale IM 10 mg 1 ml 


EPTADONE 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


os soluz 20 mg 20 ml 


EPTADONE 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


os soluz 10 mg 20 ml 


EPTADONE 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


os soluz 5 mg 20 ml 


EPTADONE 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


os soluz 40 mg 40 ml 


EPTADONE 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


scir 80 ml 1 mg/ml 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


scir 5 mg 5 ml 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


scir 10 mg 10 ml 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


scir 20 mg 20 ml 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


scir 100 ml 1 mg/ml 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


os 500ml1mg/ 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


scir 1.000 ml 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


scir 40 ml 0,1% 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


scir 60 ml 1 mg/ml 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


scir 5 ml 5 mg/ml 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


scir 10 ml 5 mg/ml 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


scir 20 ml 5 mg/ml 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


scir 1.000 ml 0,5% 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


scir 5 ml 1 mg/ml 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


scir 10 ml 1 mg/ml 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


scir 20 ml 1 mg/ml 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


scir 100 ml 1 mg/ml 
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METADONE CLOR.MOL 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 40 ml 1 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 60 ml 1 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 5 ml 5 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 10 ml 5 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 20 ml 5 mg/ml 
METADONE CLOR.AFOM 

A.F.O.M. DIPENDENZE Sr scir 1 mg/1 ml 5 ml 
METADONE CLOR.AFOM 

A.F.O.M. DIPENDENZE Sr scir 1 mg/ 1 ml 10 ml 
METADONE CLOR.AFOM 

A.F.O.M. DIPENDENZE Sr scir 1 mg/ 1 ml 20 ml 
METADONE CLOR.AFOM 

A.F.O.M. DIPENDENZE Sr scir 3 mg/ 1 ml 20 ml 
METADONE CLOR.AFOM 

A.F.O.M. DIPENDENZE Sr scir 5 mg/ 1 ml 20 ml 
METADONE CLOR.AFOM 

A.F.O.M. DIPENDENZE Sr scir 1 mg/ 1 ml 100 ml 
METADONE CLOR.AFOM 

A.F.O.M. DIPENDENZE Sr scir 1 mg/ 1 ml 1.000 ml 
METADONE CLOR.AFOM 

A.F.O.M. DIPENDENZE Sr scir 1 mg/1ml 40m 
METADONE CLOR.AFOM 

A.F.O.M. DIPENDENZE Sr scir 1 mg/ 1 ml 60 ml 
METADONE CLOR.AFOM 

A.F.O.M. DIPENDENZE Sr scir 1 mg/ 1 ml 80 ml 
METADONE CLORIDRATO 

A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl OS 5ML 1 mg/ml 
METADONE CLORIDRATO 

A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl OS 10ML 1 mg/ml 
METADONE CLORIDRATO 

A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl os 20 ml 1 mg/ml 
METADONE CLORIDRATO 

A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl OS 40ML 1 mg/ml 


METADONE CLORIDRATO 
A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl OS 60ML 1 mg/ml 


METADONE CLORIDRATO 
A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl OS 80ML 1 mg/ml 


METADONE CLORIDRATO 
A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl os 20 ml 3 mg/ml 


METADONE CLORIDRATO 
A.F.O.M. DI pennaDENZE Sr OS100ML 1 mg/mi 


METADONE CLORIDRATO 
A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl os 20 ml 5 mg/ml 


METADONE CL.AFOM 


A.F.O.M. DIPENDENZE Srl os 3lt 1mg/1m 

METADONE CL.ALITTI 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA os 5ml1mg/m 
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METADONE CL.ALITTI 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA os 10ml1mg/ 
METADONE CL.ALITTI 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA os 20ml1mg/ 
METADONE CL.ALITTI 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA os 100ml1mg 
METADONE CL.ALITTI 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA os 500ml1mg 
METADONE CL.ALITTI 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA os 1lt1mg/m 
METADONE CLOR.IBP 

FARMA LEADER Srl os5ml 1mg/ml 
METADONE CLOR.IBP 

FARMA LEADER Sr os10ml 1mg/m 
METADONE CLOR.IBP 

FARMA LEADER Srl 0s20ml 1mg/m 
METADONE CLOR.IBP 

FARMA LEADER Sr 0s40ml 1mg/m 
METADONE CLOR.IBP 

FARMA LEADER Srl 0s60ml 1mg/m 
METADONE CLOR.IBP 

FARMA LEADER Sr os80ml 1mg/m 


METADONE CLOR.IBP 


FARMA LEADER Srl 0s100ml 1mg/ 


METADONE CLOR.IBP 


FARMA LEADER Srl 0s500ml 1mg/ 


METADONE CLOR.IBP 


FARMA LEADER Srl os 1lt 1mg/m 


METADONE CLOR. 


FARMA LEADER Srl os 5ml 1mg/ml 
METADONE CLOR. 

FARMA LEADER Srl os10ml 1mg/m 
METADONE CLOR.IBP 

FARMA LEADER Srl os20ml 1mg/m 
METADONE CLOR. 


FARMA LEADER Srl 0s40ml 1mg/m 


METADONE CLOR. 


FARMA LEADER Srl 0s60ml 1mg/m 


METADONE CLOR. 
FARMA LEADER Sr 


0s80ml 1mg/m 


METADONE CLOR. 
FARMA LEADER Srl 


0s100ml 1mg/ 


morfina 

MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 16 cpr 10 mg rilascio prolungato 
MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 16 cpr 30 mg rilascio prolungato 
MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 16 cpr 60 mg rilascio prolungato 
MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 16 cpr 100 mg rilascio prolungato 
MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 16 cpr 200 mg rilascio prolungato 
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MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! granulato per sosp OS 20 mg R.C. 

MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! granulato per sosp OS 30 mg 

MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! granulato per sosp OS 60 mg 

MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! granulato per sosp OS 100 mg 

MSCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! granulato per sosp OS 200 mg 

SKENAN 

ETHYPHARM S.A. 16 cps 10 mg rilascio prolungato 

SKENAN 

ETHYPHARM S.A. 16 cps 30 mg rilascio prolungato 

SKENAN 

ETHYPHARM S.A. 16 cps 60 mg rilascio prolungato 

SKENAN 

ETHYPHARM S.A. 16 cps 100 mg rilascio prolungato 

MORFINA CLORIDR 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 5 fiale 10mg1ml 

MORFINA CLORIDR 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 5 fiale 20mg1ml 

MORFINA CLORIDR 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 1 fiala 10mg1ml 

MORFINA CLORIDR 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 1 fiala 20mg1ml 

MORFINA CLORIDR 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 1 fiala 10 ml 100 mg / 10m 

MORFINA CLORIDR 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 5 fiale 10 ml 100 mg/10ml 

MORFINA CLORIDR 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 1 fiala 10 ml 200 mg/10 ml 

MORFINA CLORIDR 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 5 fiale 10 ml 200 mg /10ml 

MORFINA CLORIDR 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 5 fiale 100 mg/5 ml 

MORFINA CLORIDR 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 1 fiala 100 mg/5 ml 

MORFINA CLORIDR 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 1 fiala 50 mg 5 ml 

MORFINA CLORIDR 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 5 fiale 50 mg/5ml 

MORFINA CLORIDR 

ANGELINI SpA 5 fiale 10mg1m 

MORFINA CLORIDR 

ANGELINI SpA 5 fiale 20 mg 1m 

MORFINA CLORIDR 

SALF SpA 5 fiale 10 mg 1 ml 

MORFINA CLORIDR 

SALF SpA 5 fiale 20 mg1m 

MORFINA CLORIDR 

SALF SpA 1 fiala 10mg1m 
NARCOTICI 
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MORFINA CLORIDR 
SALF SpA 


1 fiala 20mg1ml 


MORFINA CLORIDR 


MONICO SpA 5 fiale 10 mg1m 
MORFINA CLORIDR 

MONICO SpA 5 fiale 20mg1m 
MORFINA CLORIDR 

MONICO SpA 1 fiala 10mg1m 
MORFINA CLORIDR 

MONICO SpA 1 fiala 20mg1m 
MORFINA CL MONICO 

MONICO SpA 5f 50mg 5ml 

MORFINA CL MONICO 

MONICO SpA 5f 100mg 10m 

MORFINA CL MONICO 

MONICO SpA 5f 100mg 5ml 
ORAMORPH 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 100 ml 2 mg/ml 
ORAMORPH 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA os soluz fiala 120ml 20mg/ 
ORAMORPH 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 20 flaconcini os 10 mg 5 ml 
ORAMORPH 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 20 flaconcini os 30 mg 5 ml 
ORAMORPH 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 20 flaconcini os 100 mg 5 ml 
ORAMORPH 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 250 ml 2 mg/ml 
ORAMORPH 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 500 ml 2 mg/ml 
ORAMORPH 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA os soluz fiala 30ml 20mg/m 
ORAMORPH 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 100 ml 20 mg/ml 
ORAMORPH 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 20 ml 20 mg/ml 
TWICE 

ANGELINI SpA 16 cps 10 mg rilascio prolungato 
TWICE 

ANGELINI SpA 16 cps 30 mg rilascio prolungato 
TWICE 

ANGELINI SpA 16 cps 60 mg rilascio prolungato 
TWICE 

ANGELINI SpA 16 cps 100 mg rilascio prolungato 
MXL CONTIN 


MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 


8 cps 120 mg rilascio prolungato 


morfina + atropina 


CARDIOSTENOL 


MOLTENI FARMACEUTICI SpA 8 fiale IM 1 ml 
MORFINA CL ATROPINA SOLF 

SALF SpA 5 fiale1 ml 
MORFINA CL ATROPINA SOLF 

MONICO SpA 5 fiale 1 ml 


NARCOTICI 
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ossicodone 

OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 28 cpr 10 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 56 cpr 10 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 112 cpr 10 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! flacone 28 cpr 10 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl flacone 56 cpr 10 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl flacone 112 cpr 10 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 28 cpr 20 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 56 cpr 20 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 112 cpr 20 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! flacone 28 cpr 20 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr flacone 56 cpr 20 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl flacone 112 cpr 20 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 28 cpr 40 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 56 cpr 40 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 112 cpr 40 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl flacone 28 cpr 40 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! flacone 56 cpr 40 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 


OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 


28 cpr 80 mg rilascio prolungato 


OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 


56 cpr 80 mg rilascio prolungato 


OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 


112 cpr 80 mg rilascio prolungato 


OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 


flacone 28 cpr 80 mg rilascio prolungato 


OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 


flacone 56 cpr 80 mg rilascio prolungato 


OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 


flacone 112 cpr 80 mg rilascio prolungato 


OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 


10 cpr 5 mg rilascio prolungato 


OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 


28 cpr 5 mg rilascio prolungato 


NARCOTICI 
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OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 30 cpr 5 mg rilascio prolungato 

OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 56 cpr 5 mg rilascio prolungato 

OXYCONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 112 cpr 5 mg rilascio prolungato 

DEPALGOS 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 14 cpr riv 5 mg + 325 mg 

DEPALGOS 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 28 cpr riv 5 mg + 325 mg 

DEPALGOS 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 56 cpr riv 5 mg + 325 mg 

DEPALGOS 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 14 cpr riv 10 mg + 325 mg 

DEPALGOS 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 28 cpr riv 10 mg + 325 mg 

DEPALGOS 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 56 cpr riv 10 mg + 325 mg 

DEPALGOS 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 14 cpr riv 20 mg + 325 mg 

DEPALGOS 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 28 cpr riv 20 mg + 325 mg 

DEPALGOS 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 56 cpr riv 20 mg + 325 mg 
pentazocina 

TALWIN 

HOSPIRA SpA 5 fiale IMEV 30mg1ml 

TALWIN 

HOSPIRA SpA 10 fiale IM EV 30 mg 1 ml 
petidina 

PETIDINA CLORIDR 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 5 fiale 100 mg 2 ml 

PETIDINA CLORIDR 

MONICO SpA 5 fiale 100 mg 2 ml 

PETIDINA CLORIDR 

SALF SpA 5 fiale 100 mg 2ml 
remifentanil 

ULTIVA 

GLAXOSMITHKLINE SpA 5 flaconi EV 1 mg 

ULTIVA 

GLAXOSMITHKLINE SpA 5 flaconi EV 2 mg 

ULTIVA 

GLAXOSMITHKLINE SpA 5 flaconi EV 5 mg 
sufentanil 

FENTATIENIL 

ANGELINI SpA 5 fiale EV 5 ml 50 mcg/ml 

SUFENTANIL HAM 


HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 


5 fiale EV 50 mcg 1ml 


SUFENTANIL HAM 
HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 


5 fiale EV 250 mcg 5 ml 


SUFENTANIL HAM 
HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 


5 fiale 50 mcg 20 ml 


NARCOTICI 
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SUFENTANIL FRE 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 1 ml 50 mcg/ml 

SUFENTANIL FRE 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 5 ml 50 mcg/ml 

SUFENTANIL FRE 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 20 ml 50 mcg/ml 

DISUFEN 

ANGENERICO SpA 5 fiale EV 1 ml 50 mcg/ml 

DISUFEN 

ANGENERICO SpA 5 fiale 5 ml 50 mcg/ml 

DISUFEN 

ANGENERICO SpA 5 fiale 20 ml 50 meg/ml 
NARCOTICI 
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Proibiti solo IN GARA 


CORTICOSTEROIDI 


beclometasone 
CLENIL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 50mcg sol press.xinal 
CLENIL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA "250 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 200 er 
CLENIL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA "100 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal 100 er 
CLENIL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA "200 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal 100 er 
CLENIL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA "400 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal 100 er 
CLENIL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA "0,8 mg/2 ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini monodose 
BECOTIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A "50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone da 200 er 
BECOTIDE A 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A flacone 200mcg/mI sosp da nebulizzare con contagocce 
BECOTIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A "250 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone da 200 e 
BRONCOTURBINAL 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA aeros 200er 50 
VIAREX INALANTE 
SCHERING PLOUGH LABO N.V. aeros 20g 
VIAREX 
SCHERING PLOUGH LABO N.V. aeros nas 20g 
CLENIL JET 
CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 200 erog 250 meg 
CLENIL JET 
CHIESI FARMACEUTICI SpA aer 200er 50mcg 
BECLOJET 
PROMEDICA Srl spray 200d 50mcg c/er 
BECLOJET 
PROMEDICA Srl spray 200d 250megc/er 
CLIPPER 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 10 clismi 3 mg 60 ml sosp rett 
CLIPPER 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 10 cpr 5 mg rilascio modificato 
CLIPPER 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 30 cpr 5 mg rilascio modificato 
BECOLEX 
MASTER PHARMA Srl 10 clismi 3mg 60ml 
BECOLEX 
MASTER PHARMA Srl 10 cpr 5 mg rilascio prolungato 
BECOLEX 
MASTER PHARMA Srl 30 cpr 5 mg rilascio prolungato 
BIDICLIN 
PROMEDICA Srl 10 clismi 3mg 60ml 
BIDICLIN 


PROMEDICA Srl 10 cpr 5 mg rilascio prolungato 
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BIDICLIN 
PROMEDICA Srl 


30 cpr 5 mg rilascio prolungato 


BECLOFAX 50 
MASTER PHARMA Srl 


sospxinal 50mcg 


BECLOFAX 100 
MASTER PHARMA Srl 


sospxinal 100mcg 


BECLOFAX 250 

MASTER PHARMA Srl sospxinal 250mcg 

TOPSTER 

SOFAR SpA 14 dosi 35 ml schiuma rett 

TOPSTER 

SOFAR SpA 10 supp 3 mg 

TOPSTER 

SOFAR SpA 10 clismi 3 mg sosp rett + 10 cannule rett 
PRONTINAL 

DOMPE' SpA sosp nebul 20 fiale 0,8 mg 2 ml 


BECLOMETASONE LPB 


LPB IST.FARMACEUTICO SpA spray 50mcg 
BECLOMETASONE LPB 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA spray 250mc 
BECLONEB 

MASTER PHARMA Srl aer 10f 1d 2ml 0,04% 
BECLONEB 

MASTER PHARMA Srl aer 20fl 1d 0,8mg/2ml 
BEMEDREX 

ORION CORPORATION (Fl easyhaler inal 200mcg 
BEMEDREX 

ORION CORPORATION (FI easyhaler 100mcg 200d 
BEMEDREX 

ORION CORPORATION (FI easyhaler 100mcg c/co 
BEMEDREX 

ORION CORPORATION (FI easyhaler 100mcg2x200 
BEMEDREX 

ORION CORPORATION (Fl easyhaler 400mcg 100d 
BEMEDREX 

ORION CORPORATION (FI easyhaler 400mcg c/co 
BEMEDREX 

ORION CORPORATION (FI easyhaler 400mcg2x100 
BEMEDREX 

ORION CORPORATION (FI easyhaler 200mcg2x200 


BEMEDREX 
ORION CORPORATION (Fl 


easyhaler 200mcg 200d 


CLENILEXX 
PROMEDICA Srl 


sol press.inal 50mcg 


CLENILEXX 
PROMEDICA Srl 


soluz inal 200 erog 100 meg 


CLENILEXX 
PROMEDICA Srl 


sol press.50mcg+erog 


CLENILEXX 
PROMEDICA Srl 


soluz inal 200 erog 100 mcg autohaler 


NOVAHALER 
MASTER PHARMA Srl 


solxinal 50mcg 200d 
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NOVAHALER 

MASTER PHARMA Srl solxinal 100mcg 200d 

NOVAHALER 

MASTER PHARMA Srl inal 50mcg 200d c/er 

NOVAHALER 

MASTER PHARMA Srl inal 100mcg 200d c/e 

KLOSTENAL 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA schiuma rettale 35 ml 3 mg + cannule 
KLOSTENAL 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 7 clismi 60 ml sosp rett + 7 cannule rett 


BECLOMETASONE NOR 
NORTON WATERFORD Ltd 250mcg 200d 


BECLOMETASONE NOR 
NORTON WATERFORD Ltd 50mcg 200d 


beclometasone + formoterolo 


ALABASTER 

MASTER PHARMA Srl soluz inal 120 erog 100/6 mcg 
ALABASTER 

CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 180 erog 100/6 mcg 
FORMODUAL 

PROMEDICA Srl soluz inal 120 erog 100/6 mcg 
FORMODUAL 

PROMEDICA Srl soluz inal 180 erog 100/6 mcg 
FOSTER 

CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 120 erog 100/6 meg 
FOSTER 

CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 180 erog 100/6 mcg 
INUVER 

CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 120 erog 100/6 mcg 
INUVER 

CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 180 erog 100/6 mcg 


beclometasone + salbutamolo 
CLENIL COMPOSITUM 


PROMEDICA "50 mcg + 100 meg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 fl 
CLENIL COMP 

PROMEDICA Srl polv 80d 200+400mc 

CLENIL COMP 

PROMEDICA Srl polv 80d 100+200mc 

CLENIL COMPOSITUM 

PROMEDICA "0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare" 10 flaconi monodo 
CLENIL COMPOSITUM 

PROMEDICA "50 meg + 100 meg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 fl 
CLENIL COMP 

PROMEDICA Srl 20f 2ml 0,8+1,6mg 

JETBES MITE 

PROMEDICA Srl aerosol 200erog 

JETBES 

PROMEDICA Srl aerosol 200d 250+100mcg 


beclometasone+ salbutamolo 
CLENIL COMPOSITUM 


PROMEDICA "250 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 
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betametasone 
DELTAVAGIN 
FINDERM FARMACEUTICI Srl 6 candelette vag 2 mg + 10 mg + 100 mg 
CELESTONE 
SCHERING PLOUGH SpA 10 cpr 0,5 mg 
CELESTONE 
SCHERING PLOUGH SpA gtt os 10 ml 0,5 mg/ml 
CELESTONE 
SCHERING PLOUGH SpA 5 fiale MEV 4mg1 ml 
CELESTONE CRONODOSE 
SCHERING PLOUGH SpA 1 fiala IM 1 ml 
CELESTONE CRONODOSE 
SCHERING PLOUGH SpA 3 fiale IM 1 ml 
CELESTONE AR 
SCHERING PLOUGH SpA 10 conf 1 mg 


BENTELAN 
DEFIANTE FARMACEUTICA S.A. 


10 cpr eff 0,5 mg 


BENTELANR 
DEFIANTE FARMACEUTICA S.A. 


10 cpr eff 1 mg 


BENTELAN 
DEFIANTE FARMACEUTICA S.A. 


3 fiale IM EV 4 mg 2 ml 


BENTELAN 
DEFIANTE FARMACEUTICA S.A. 


6 fiale 1,5 mg 2 ml 


BETAMETASONE FAR.MI 


LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl 3 fiale 4 mg 1 ml 
budesonide 

PULMAXAN TURB. 

ASTRAZENECA SpA 200 dosi 100 meg polv inal 

PULMAXAN TURB.200 

ASTRAZENECA SpA 100 dosi polv inal 

PULMAXAN TURB.400 

ASTRAZENECA SpA 50 dosi 400 mcg polv inal 

PULMAXAN 

ASTRAZENECA SpA aeros 20fl 0,125mg/ml 

PULMAXAN 

ASTRAZENECA SpA sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/ml 

PULMAXAN 

ASTRAZENECA SpA sosp nebul 20 fiale 0,5 mg/ml 

SPIROCORT 

SIMESA SpA turbohal.200d 100mcg 

SPIROCORT 

SIMESA SpA 100 dosi 200 mcg polv inal 

SPIROCORT 

SIMESA SpA 50 dosi 400 mcg polv inal 

SPIROCORT 

SIMESA SpA aeros 20fl 0,125mg2m 

SPIROCORT 

SIMESA SpA sosp nebul 20 flaconcini 0,25 mg/1 ml 

SPIROCORT 

SIMESA SpA sosp nebul 20 flaconcini 0,5 mg/1 ml 

AIRCORT 


ITALCHIMICI SpA 


sosp inal 200 erog 40 mg 
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AIRCORT 
ITALCHIMICI SpA 


sosp inal 400 mcg/d 100 dosi 


AIRCORT 
ITALCHIMICI SpA 


nebul 20 fiale 0,5 mg/2 ml 


AIRCORT 
ITALCHIMICI SpA 


nebul 20 fiale 1 mg/2 ml 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


10 cps 200 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


14 cps 200 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


20 cps 200 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


28 cps 200 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


30 cps 200 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


42 cps 200 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


50 cps 200 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


56 cps 200 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


60 cps 200 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


84 cps 200 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


100 cps 200 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


112 cps 200mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


120 cps 200 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


140 cps 200 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


168 cps 200 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


200 cps 200 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


280 cps 200 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


60 cps 200 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


1 flacone 120 cps 200 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


10 cps 400 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


14 cps 400 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


20 cps 400 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


28 cps 400 mcg polv inal 
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MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 30 cps 400 meg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 42 cps 400 meg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 50 cps 400 mcg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 56 cps 400 mcg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 60 cps 400 mg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 84 cps 400 meg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 100 cps 400mcg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 112 cps 400 meg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 120 cps 400 meg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 140 cps 400 mcg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 168 cps 400 mcg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 200 cps 400 mcg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 280 cps 400 mcg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 1 flacone 60 cps 400 mcg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 120 cps 400 mcg polv inal 
ENTOCIR 

ASTRAZENECA SpA 50 cps 3 mg rilascio modificato 
ENTOCIR 

ASTRAZENECA SpA 100 cps 3 mg rilascio prolungato 
DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 10 cps 200 mcg polv inal 
DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 14 cps 200 mcg polv inal 
DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 20 cps 200 mcg polv inal 
DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 28 cps 200 mcg polv inal 
DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 30 cps 200 mcg polv ina 
DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 42 cps 200 mcg polv inal 
DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 50 cps 200 mcg polv ina 
DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 56 cps 200 mcg polv ina 
DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 60 cps 200 mcg polv inal 
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DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 84 cps 200 mcg polv inal 
DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 100 cps 200 mcg polv inal 
DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 112 cps 200 mcg polv inal 
DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 120 cps 200 mcg polv inal 
DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 140 cps 200 mcg polv inal 
DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 168 cps 200 mcg polv inal 
DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 200 cps 200 mcg polv inal 
DESONAX 


LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


280 cps 200 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


60 cps 200 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


1 flacone 120 cps 200 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


10 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


14 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


20 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


28 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


30 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


42 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


50 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


56 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


60 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


84 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


100 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


112 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


120 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


140 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


168 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


200 cps 400 mcg polv inal 
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DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


280 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


1 flacone 60 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


120 cps 400 mcg polv inal in flacone 


XAVIN 
IVAX FARMACEUTICI Srl 


sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/ml 


XAVIN 
IVAX FARMACEUTICI Srl 


sosp nebul 20 fiale 0,5 mg/ml 


BUDIAIR 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


inal 200d4 200mcg 


BUDIAIR 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


inal 200d 200mcg jet 


MIFLO 200 
PROMEDICA Srl 


inal 200d4 200mcg 


MIFLO 
PROMEDICA Srl 


inal 200d 200mcg jet 


BUDESONIDE VIATRIS 
MEDA PHARMA SpA 


100 dosi 200 mcg polv inal 


BUDESONIDE VIATRIS 


MEDA PHARMA SpA 1cart 2,189 
BUDESONIDE VIATRIS 

MEDA PHARMA SpA 2cart 2,189 
BUDESONIDE VIAT. 

MEDA PHARMA SpA ric 1cart2,18 
BUDESONIDE VIAT. 

MEDA PHARMA SpA ric 2cart2,18 


BUDESONIDE VIAT. 
MEDA PHARMA SpA 


ric 1cart100d 


BUDESONIDE 
MEDA PHARMA SpA 


1 cart. 50 dosi 400 mcg 


BUDESONIDE 
MEDA PHARMA SpA 


1 cart. 100 dosi 400 meg 


BUDESONIDE 
MEDA PHARMA SpA 


2 cart. 100 dosi 400 meg 


BUDESONIDE 
MEDA PHARMA SpA 


inal. + cart. 100 dosi 400 mcg 


BUDESONIDE 
MEDA PHARMA SpA 


inal. + 2 cart. 100 dosi 400 mcg 


BUDESONIDE 
MEDA PHARMA SpA 


10 cart. 50 dosi 


BUDESONIDE 
MEDA PHARMA SpA 


10 cart. 100 dosi 


BUDESONIDE 
MEDA PHARMA SpA 


inal. + cart. 50 dosi 400 mcg 


DESO 
MASTER PHARMA Srl 


sospxinal 200mcg 200d 


DESO 
MASTER PHARMA Srl 


sospxinal jet 200mcg 


RAFTON 
DR.FALK PHARMA GMBH 


90 cps gastrores 3 mg 
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RAFTON 

DR.FALK PHARMA GMBH 100 cps gastrores 3 mg 
RAFTON 

DR.FALK PHARMA GMBH 10 cps gastrores 3 mg 
RAFTON 

DR.FALK PHARMA GMBH 50 cps gastrores 3 mg 
RAFTON 

DR.FALK PHARMA GMBH 120 cps gastrores 3 mg 
BUDINEB 

FARMAC.CABER SpA nebul 20 fiale 0,5 mg/2 ml 
BUDINEB 

FARMAC.CABER SpA nebul 20 fiale 1 mg/2 ml 
BUDEXAN 

GENETIC SpA nebul 20 fiale 0,5 mg/2 ml 
BUDEXAN 

GENETIC SpA nebul 20 fiale 1 mg/2 ml 
BODINET 

X-PHARMA Srl (PHARMEXX Srl) nebul 20monod 0,5mg/2m 
BODINET 

X-PHARMA Srl (PHARMEXX Srl) nebul 20Ìmonod 1mg/2ml 
BODIX 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA nebul 20 fiale 0,5 mg/2 ml 
BODIX 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA nebul 20 fiale 1 mg/2 ml 
MARXIDE 

ARROW GENERICS LTD UNIT sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/m 
MARXIDE 

ARROW GENERICS LTD UNIT sosp nebul 24 fiale 0,25 mg/m 
MARXIDE 

ARROW GENERICS LTD UNIT sosp nebul 60 fiale 0,25 mg/m 
MARXIDE 

ARROW GENERICS LTD UNIT sosp nebul 20 fiale 0,50 mg/m 
MARXIDE 

ARROW GENERICS LTD UNIT sosp nebul 24 fiale 0,50 mg/m 
MARXIDE 

ARROW GENERICS LTD UNIT sosp nebul 60 fiale 0,50 mg/m 


budesonide + formoterolo 


SYMBICORT 

ASTRAZENECA SpA 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SYMBICORT 

ASTRAZENECA SpA 10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv 
SYMBICORT 

ASTRAZENECA SpA 3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SYMBICORT 

ASTRAZENECA SpA 2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SYMBICORT 

ASTRAZENECA SpA 18 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SYMBICORT 

ASTRAZENECA SpA 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SYMBICORT 

ASTRAZENECA SpA 3 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SYMBICORT 

ASTRAZENECA SpA 2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
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SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


2inal 120d 80/4,5mcg 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


3inal 120d 80/4,5mcg 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


10inal120d 80/4,5mcg 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


18inal120d 80/4,5mcg 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


60 dosi 320/9 mcg polv inal 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


2 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


18 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


3 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


60 dosi 320/9 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


60 dosi 320/9 mcg polv 2 inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


60 dosi 320/9 mcg polv 3 inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


60 dosi 320/9 mcg polv 10 inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


60 dosi 320/9 mcg polv 18 inal 
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ASSIEME 

SIMESA SpA 1 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 18 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 120 erog 160/4,5 mcg aerosol 
ASSIEME 

SIMESA SpA 3 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 1 inalatore 60 dosi 320/9 meg 
ASSIEME 

SIMESA SpA 2 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
ASSIEME 

SIMESA SpA 3 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
ASSIEME 

SIMESA SpA 10 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
ASSIEME 

SIMESA SpA 18 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 1 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 2 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 10 monod 60 dosi 80/4,5mcg polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 18 monod 60 dosi 80/4,5 polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 2 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 3 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 10 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 18 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 1 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal 
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ASSIEME 
SIMESA SpA 


2 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal 


ASSIEME 
SIMESA SpA 


3 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal 


ASSIEME 
SIMESA SpA 


10 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal 


ASSIEME 
SIMESA SpA 


10 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


2inal 60d 80/4,5 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


10 monod 60d 80/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


18 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


2 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


3inal 120d 80/4, 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


10 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


18 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


2 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


10 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


18 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


1 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


2inal 120d 80/4,5 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


3inal 120d 80/4,5 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


10inal 120d 80/4, 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


18inal 120d 80/4, 


cortisone 
CORTONE ACETATO 
IST.CHIM.INTERNAZ. RENDE Srl 20 cpr 25 mg 
CORTONISONE ACETATO 
DYNACREN Lab.Farmaceutico Srl 20 cpr 25 mg 
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CORTISONE ACETATO 

I.F.I. IST.FARM.ITALIANO SpA 20 cpr 25 mg 
deflazacort 

FLANTADIN 

TEOFARMA Srl 10 cpr 6 mg 

FLANTADIN 

TEOFARMA Srl 10 cpr 30 mg 

FLANTADIN 

TEOFARMA Srl gtt os 13 ml 22,75 mg/ml 

DEFLAN 

LAB.GUIDOTTI SpA 10 cpr 6 mg 

DEFLAN 

LAB.GUIDOTTI SpA 10 cpr 30 mg 

DEFLAN 

LAB.GUIDOTTI SpA gtt os 13 ml 22,75 mg/ml 

DEFLAN 

LAB.GUIDOTTI SpA os gtt 8ml 22,75mg/ml 

DEFLAZACORT IPSO PH 

IPSO PHARMA Srl 10cpr 6mg 

DEFLAZACORT IPSO PH 

IPSO PHARMA Srl 10cpr 30mg 

DEFLAZACORT EG 

EG SpA 10cpr 6mg 

DEFLAZACORT EG 

EG SpA 10cpr 30mg 

SURRENOL 

EPIFARMA Srl 10cpr 6mg 

SURRENOL 

EPIFARMA Srl 10cpr 30mg 

DEFLAZACORT FG 

FG Srl 10cpr 6mg 

DEFLAZACORT FG 

FG Srl 10cpr 30mg 

DEFLAZACORT PHARMEG 

PHARMEG Srl 10cpr 6mg 

DEFLAZACORT PHARMEG 

PHARMEG Srl 10cpr 30mg 
desametasone 

DECADRON 

VISUFARMA Srl 10 cpr 0,5 mg 

DECADRON 

VISUFARMA Srl 10 cpr 0,75 mg 

DECADRON FOSF. 

VISUFARMA Srl 1 fiala 1 ml 4 mg/1 ml 

DECADRON FOSF. 

VISUFARMA Srl 1 fiala 2 ml 8 mg/2 ml 

MEGACORT 

FARMA 1 Srl 3 fiale IM EV 4 mg 1 ml 

SOLDESAM 

LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl 3 fiale IM EV ev 4 mg 1 ml 

SOLDESAM 

LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl gtt os 10 ml 0,2% 
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SOLDESAM FTE 


LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl 3 fiale IM EV 8 mg 2 ml 

DOXIPROCT 

ABIOGEN PHARMA SpA 8supp 

DOXIPROCT 

ABIOGEN PHARMA SpA pom derm 20 g 

DESAMETAZONE 

|.F.I. IST.FARM.ITALIANO SpA 10cpr 0,5mg 

DESAMETAZONE 

|.F.I. IST.FARM.ITALIANO SpA 30cpr 0,5mg 

DESAMETAZONE A.D. 

NOVASOREL SpA 40 cpr 0,5 mg 

DESAMETASONE 

ITALFARMACO SpA 10 cpr 0,5 mg 

DESAMETASONE 

ECOBI FARMACEUTICI sas 10 cpr 0,5 mg 

DESAMETASONE 

BELTAPHARM SpA 10 cpr 0,5 mg 

DESAMETASONE HOSPIRA 

HOSPIRA ITALIA Srl 3 fiale IM EV 4 mg 

DESAMETASONE HOSPIRA 

HOSPIRA ITALIA Srl 1 fiala IM EV 8 mg 

CAPITAL 

KRUGHER PHARMA Srl 3 fiale 4 mg/1 ml 

DESAMETASONE FOS.BIO 

BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 3 fiale 4mg/im 

DESAMETASONE FOS.BIO 

BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 1f 8mg/2m 

DESAMETASONE FOS.BIO 

BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 10f 4mg/1 

DESAMETASONE FOS.BIO 

BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 5f 8mg/2m 
desossicortone 

CORTIRON 

BAYER SpA 4 fiale IM 10mg1ml 

CORTIRON DEPOT 

BAYER SpA 1 fiala IM 50mg1ml 
flunisolide 

SYNTARIS BRONCH. 

RECORDATI SpA "0,42% sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 10 ml 

NISOLID 

CHIESI FARMACEUTICI SpA aerosol dosato 200 dosi 

NISOLID JET 

CHIESI FARMACEUTICI SpA sospxinal 200d 250 

LUNIBRON 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA "30 mg/30 ml soluzione da nebulizzare" 1 flacone 

LUNIBRON 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 15fl 2ml 2mg/2ml 

LUNIBRON 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 15fl 2ml 1mg/2ml 

NISOLID 

CHIESI FARMACEUTICI SpA "AD" 15 fiale 2 ml 0,1% aerosol 
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NISOLID 

CHIESI FARMACEUTICI SpA "BB" 15 fiale 2 ml 0,05% aerosol 
NISOLID MONOD. 

CHIESI FARMACEUTICI SpA aer 20fl 0,1% 

NISOLID MONOD. 

CHIESI FARMACEUTICI SpA aer 20fl 0,05% 

PULMIST JET 

MADAUS Sr sospxinal 250mcg/d 

PULMIST 

MADAUS Sr sosp inal 200 erog 250 mcg 
PULMIST 

MADAUS Srl "AD" soluz nebul 15 fiale 2 ml 
PULMIST 

MADAUS Srl "BB" soluz nebul 15 fiale 2 ml 
PULMIST 

MADAUS Srl ad nebul 20monod 2ml 
PULMIST 

MADAUS Srl bb nebul 20monod 2ml 

AERFLU 

LAB. BONISCONTRO E GAZZONE Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 

AERFLU 

LAB. BONISCONTRO E GAZZONE Srl "AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml 
AERFLU 

LAB. BONISCONTRO E GAZZONE Srl bb nebul 15fl 1mg/2ml 
ASMAFLU 

MAX FARMA Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 
ASMAFLU 

MAX FARMA Srl "BB"" soluz nebul 15 fiale 1 mg 2 ml 
ASMAFLU 

MAX FARMA Srl "AD""" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml 
DORICOFLU 

SANITAS FARMACEUTICI Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 
CAREFLU 

FARMA 1 Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 
CAREFLU 

FARMA 1 Srl AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml 
CAREFLU 

FARMA 1 Srl bb sol nebul 15fl 2ml 
NEBULCORT 


ITALCHIMICI SpA 


soluz nebul 30 ml 0,1% 


FLUMINEX 
ECUPHARMA Srl 


soluz nebul 30 ml 0,1% 


VENTOFLU 
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp 


soluz nebul 15 fiale 2 ml 0,1% 


VENTOFLU 
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp 


soluz nebul 15 fiale 2 ml 0,05% 


AEROLID 
VECCHI & PIAM Sapa 


soluz nebul 30 ml 0,1% 


AEROLID 
VECCHI & PIAM Sapa 


AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml 


AEROLID 
VECCHI & PIAM Sapa 


bb neb 15fl 1mg/2ml 
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AEROLID 
VECCHI & PIAM Sapa soluz nebul 30 flaconcini 1 mg/1 ml 
INALCORT 
FARMAC.CABER SpA soluz nebul 30 ml 0,1 % 
FLUNISOLIDE ABC 
ABC FARMACEUTICI SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 
TURM 
BIORES ITALIA Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 
NEREFLUN 
NEW RESEARCH Srl soluz nebul 30 ml 30 mg/30 ml 
EUROFLU 
EURO-PHARMA Srl AD" soluz nebul 15 fiale 2 ml 0,1% 
EUROFLU 
EURO-PHARMA Srl BB" soluz nebul 15 fiale 2 ml 0,05% 
EUROFLU 
EURO-PHARMA Srl spray fl 20mI 0,025% 
ASSOLID 
KONPHARMA Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUNISOLIDE SANDOZ 
SANDOZ SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 


FLUNISOLIDE DOR 


DOROM Srl nebul 0,1%30ml 

NISORAN 

AESCULAPIUS FARMACEUTICI Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 
PLAUDIT 

SO.SE.PHARM Srl AD" soluz nebul 15 fiale 2 ml 
PLAUDIT 

SO.SE.PHARM Srl BB" soluz nebul 15 fiale 2 ml 
KAIMIL 

LISAPHARMA SpA soluz nebul 30 ml 1 mg/ml 
FLUNITOP 

PIERRE FABRE PHARMA Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUNITOP 

PIERRE FABRE PHARMA Srl AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml 
FLUNITOP 

PIERRE FABRE PHARMA Srl BB" soluz nebul 15 fiale 1 mg 2 ml 
FLUNISOLIDE EG 

EG SpA soluz nebul 30 ml 1 mg/ml 
FLUNISOLIDE ALMUS 

ALMUS Srl soluz nebul 30m 0,1% 
GIVAIR 

EPIFARMA Srl 


soluz nebul 30 ml 1 mg/ml 


FLUNISOLIDE AC 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 


soluz nebul 30ml 0,1% 


FLUNISOLIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl 


neb 30ml 0,1% 


LEVONIS 
FARMACEUTICI T.S. Srl 


BB" soluz nebul 15 fiale 1 mg/2 ml 


LEVONIS 
FARMACEUTICI T.S. Srl 


AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml 


LEVONIS 
FARMACEUTICI T.S. Srl 


soluz nebul 30 ml 0,1% 
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FLUNISOLIDE M.G. 


MYLAN SpA soluz nebul 15 fiale 1 mg/2 ml 
FLUNISOLIDE M.G. 

MYLAN SpA soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml 
FLUNISOLIDE M.G. 

MYLAN SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 
CITIFLUX 

C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl bb neb 15fl 1mg/2ml 
CITIFLUX 

C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml 
CITIFLUX 

C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUNISOLIDE GERMED PLIVA 

GERMED PLIVA PHARMA SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 
DESAFLU 

COPERNICO Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUNISOLIDE HEX 

HEXAL SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUNISOLIDE ANG 

ANGENERICO SpA neb 30m 0,1% 

ELIOSID 

NEW RESEARCH Srl soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml 
ELIOSID 

NEW RESEARCH Srl soluz nebul 15 fiale 1 mg/2 ml 
ELIOSID 

NEW RESEARCH Srl spray 20m 0,025% 
NAMBROL 

LAB.BALDACCI SpA nebul 15fl 1m 

NAMBROL 

LAB.BALDACCI SpA nebul 15fl 2m 

NAMBROL 

LAB.BALDACCI SpA nebul 30fl 1m 

NAMBROL 

LAB.BALDACCI SpA nebul 30fl 1m 

SAFLINEB 


ITALCHIMICI SpA 15 monod 1mg/2 


SAFLINEB 


ITALCHIMICI SpA 15 monod 2mg/2 


FLUNISOLIDE ITA 


ITALCHIMICI SpA 30 monod 1mg/1 


SAFLINEB 

ITALCHIMICI SpA 30 monod 0,5mg 
FORBEST 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA nebul 15fl 
FORBEST 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA nebul 15fl 
FORBEST 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA nebul 30fl 
FORBEST 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA nebul 30fl 
ASTIAN 

PANTAFARM Srl nebul 15fl 1mg 
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ASTIAN 

PANTAFARM Srl nebul 15fl 2mg 
ASTIAN 

PANTAFARM Srl nebul 30fl 1mg 
ASTIAN 

PANTAFARM Srl nebul 30fl 0,5 
NEBULGEN 

1.B.N. Srl 15 monod 1mg/ 
NEBULGEN 

1.B.N. Srl 15 monod 2mg/ 
NEBULGEN 

1.B.N. Srl 30monod 1mg/1 
NEBULGEN 

1.B.N. Srl 30monod 0,5mg 
CHARLYN 


KRUGHER PHARMA Srl 


soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml 


flunisolide+salbutamolo 


PLENAER 

VALEAS "0,5 mg+ 0,5 mg soluzione da nebulizzare" 20 flaconi da 0,5 mg+2 

PLENAER 

VALEAS "25 mg + 10 mg sospensione pressurizzata per inalazione" flacone 
fluocinolone 

PROCTOLYN 

RECORDATI SpA pom rettale 20 g 

PROCTOLYN 

RECORDATI SpA pom derm 40g 

PROCTOLYN 

RECORDATI SpA 10 supposte 2 g 

PROCTOLYN 

RECORDATI SpA 12supp 2g 

PROCTOLYN 

RECORDATI SpA tubo crema rettale 30 g 
fluocortolone 

ULTRALAN 

BIOCURE Srl 10 cpr 20mg 

SEREKIS 

INTENDIS SpA 10 supp 1 mg+40 mg 

SEREKIS 

INTENDIS SpA 120 supp 1 mg+40 mg 

DOLOPROCT 

INTENDIS SpA crema rett 10g 

DOLOPROCT 

INTENDIS SpA crema rett 15g 

DOLOPROCT 

INTENDIS SpA crema rett 30 g 


fluocortolone+cincocaina 


ULTRAPROCT COMBI 

SCHERING SpA pom+supp 
ULTRAPROCT 

INTENDIS SpA 12 supposte 
ULTRAPROCT 

INTENDIS SpA ung rett 30 g 
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fluticasone 


FLIXOTIDE 50 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


"50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore s 


FLIXOTIDE 125 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


"125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore 


FLIXOTIDE 250 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


sosp inal 120 erog 250 mcg 


FLIXOTIDE 100 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


60 dosi 100 mcg polv inal 


FLIXOTIDE 250 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


60 dosi 250 mcg polv inal 


FLIXOTIDE 500 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


60 dosi 500 mcg polv inal 


FLIXOTIDE 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


sosp nebul 10 nebules 500 mcg 2 ml 


FLUSPIRAL 50 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


sosp inal 120 dosi 50 meg 


FLUSPIRAL 125 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


sosp inal 120 dosi 125 mcg 


FLUSPIRAL 250 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


sosp inal 120 dosi 250 mcg 


FLUSPIRAL 100 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


60 dosi 100 mcg polv inal 


FLUSPIRAL 250 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


60 dosi 250 mcg polv inal 


FLUSPIRAL 500 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


60 dosi 500 mcg polv inal 


FLUSPIRAL 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


10 nebules 500 mcg 2 ml aerosol 


fluticasone + salmeterolo 


SERETIDE DISKUS 50/100 


GLAXOSMITHKLINE SpA inal28d 

SERETIDE DISKUS 50/250 

GLAXOSMITHKLINE SpA inal28d 

SERETIDE DISKUS 50/500 

GLAXOSMITHKLINE SpA inal28d 

SERETIDE 

GSK diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz 
SERETIDE 

GSK diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz 
SERETIDE 

GSK 


diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz 


SERETIDE DISKUS 50/100 


GLAXOSMITHKLINE SpA 3inal60 
SERETIDE DISKUS 50/250 
GLAXOSMITHKLINE SpA 3inal60 
SERETIDE DISKUS 50/500 
GLAXOSMITHKLINE SpA 3inal60 


SERETIDE 
GSK 


evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 in 


SERETIDE 
GSK 


evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 i 
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SERETIDE 

GSK evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 i 

ALIFLUS DISKUS 50/100 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A inal 28d 

ALIFLUS DISKUS 50/250 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A inal 28d 

ALIFLUS DISKUS 50/500 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A inal 28d 

ALIFLUS 

MENARINI INTERNATIONAL diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 

ALIFLUS 

MENARINI INTERNATIONAL diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 

ALIFLUS 

MENARINI INTERNATIONAL diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 

ALIFLUS DISKUS 50/100 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 3 inalatori 60 dosi polv inal 

ALIFLUS DISKUS 50/250 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 3inal60d 

ALIFLUS DISKUS 50/500 

MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 3inal60d 

ALIFLUS 

MENARINI INTERNATIONAL evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 in 

ALIFLUS 

MENARINI INTERNATIONAL evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1i 

ALIFLUS 

MENARINI INTERNATIONAL evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1i 
idrocortisone 

IDROCET 

IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 8tav vag 

KINOGEN 

GEYMONAT SpA 10 flaconi vaginali 10 ml 

KINOGEN 

GEYMONAT SpA lav vag pronta Sfiale 

CORTINAL 

TEOFARMA Srl 15 fiale 6 mg + 4 mg 2 ml aerosol 

SOLUCORTEF 

PFIZER ITALIA Srl 1 flacone IM EV 100 mg 2 ml 

SOLUCORTEF 

PFIZER ITALIA Srl 1 flacone IM EV 250 mg 2 ml 

SOLUCORTEF 

PFIZER ITALIA Srl 1 flacone IM EV 500 mg 4 ml 

PROCTOSEDYL 

BAYER SpA "crema rettale" tubo 20 g 

PROCTOSEDYL 

BAYER SpA "supposte" 6 supposte 

FLEBOCORTID 

GRUPPO LEPETIT SpA 3 fiale 25 mg + 3 fiale solv 2 ml 

FLEBOCORTID 

GRUPPO LEPETIT SpA 1 fiala 100 mg + 1 fiala solv 2 ml 

FLEBOCORTID 

GRUPPO LEPETIT SpA 1 fiala EV 500 mg + 1 fiala solv 5 ml 

FLEBOCORTID 

GRUPPO LEPETIT SpA 1 fiala EV 19+1 fiala solv 10ml 
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NEVACORT 
FINDERM FARMACEUTICI Srl 


4 ovuli vaginali 


MICTASONE 
FARMAC.FORMENTI SpA 


10 supposte 


EMORRIL 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


10 supposte 


EMORRIL 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


crema rettale 40 g 


PROCTIDOL 
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA 


"0,5% + 5% unguento rettale"tubo 20 g 


PREPACORTH 
WYETH CONSUMER HEALTH CARE 


0,5g/100g + 5g/100g Tubo crema 


RAPICORT 
MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. 


fiala 100mg + solv 


RAPICORT 
MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. 


fiale 500mg + fiale 5mI 


COLIFOAM 
MEDA PHARMA SpA 


14 dosi schiuma rettale 20,8 g + 14 applic 


PROCTOSOLL CREMA ANTIEMOR. 
ALFA WASSERMANN SpA 


"crema" tubo da 20 g 


PREPARAZIONE ANTIEM.GIUL. 
GIULIANI SpA 
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CORTOP 
HOSPIRA ITALIA Srl 


1 fiala IM EV 100 mg + 1 fiala solv 2 ml 


CORTOP 
HOSPIRA ITALIA Srl 


1 fiala IM EV 500 mg + 1 fiala solv 5 ml 


PROCTOFOAM HC 
MEDA PHARMA SpA 


schiuma rettale 12 g 


PROCTOFOAM HC 
MEDA PHARMA SpA 


schiuma rettale 24 g 


metilprednisolone 


MEDROL 
PFIZER ITALIA Srl 


10cpr div 4mg 


MEDROL 
PFIZER ITALIA Srl 


30 cpr div 4 mg 


MEDROL 
PFIZER ITALIA Srl 


20 cpr div 16 mg 


METILBETASONE 
SO.SE.PHARM Srl 


3 fiale IM 80 mg + 3 fiale solv 


DEPOMEDROL 
PFIZER ITALIA Srl 


1 fiala 40 mg 1 ml +1 siringa 


DEPOMEDROL 
PFIZER ITALIA Srl 


3 fiale 40 mg 1 ml + 3 siringhe 


URBASON SOLUB. 
SANOFI AVENTIS SpA 


3 fiale 20 mg + 3 fiale solv 1 ml 


URBASON SOLUB. 
SANOFI AVENTIS SpA 


1 fiala 40 mg + 1 fiala solv 1 ml 


URBASON SOLUB.FTE 
SANOFI AVENTIS SpA 


1 fiala EV 250 mg + 1 fiala solv 5 ml 


ASMACORTONE 
NUOVO CONSORZ.SANIT.NAZ. Srl 


5 fiale IM EV 8 mg + 5 fiale solv 2 ml 


ASMACORTONE 
NUOVO CONSORZ.SANIT.NAZ. Srl 


IM EV 1 fiala 8mg + fiala 2ml 
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ASMACORTONE 
NUOVO CONSORZ.SANIT.NAZ. Srl 


5 fiale IM EV 20 mg + 5 fiale solv 2 ml 


SOLUMEDROL 
PFIZER ITALIA Srl 


1 flacone IM EV 40 mg 1 ml 


SOLUMEDROL 
PFIZER ITALIA Srl 


1 fiala IM EV 125 mg 2 ml 


SOLUMEDROL 
PFIZER ITALIA Srl 


1 fiala IM EV 500 mg + 1 fiala solv 8 ml 


SOLUMEDROL 
PFIZER ITALIA Srl 


1 fiala IM EV 19 +1 fiala solv 16 ml 


SOLUMEDROL 
PFIZER ITALIA Srl 


1 flaconcino IM EV 2 g + 1 flaconcino solv 32 ml 


URBASON 
SANOFI AVENTIS SpA 


10 cpr 4 mg 


URBASON 
SANOFI AVENTIS SpA 


10 cpr 8 mg rilascio prolungato 


URBASON 
SANOFI AVENTIS SpA 


10 cpr 4 mg rilascio prolungato 


METILPREDNISOLONE 


I.F.I. IST.FARM.ITALIANO SpA 10cpr 4mg 
METILPREDNISOLONE A. 

NOVASOREL SpA 10 cpr 8 mg 
METILPREDNISOLONE 

I.F.I. IST.FARM.ITALIANO SpA 30cpr Amg 
METILPREDNISOLONE A 

NOVASOREL SpA 100 cpr 4 mg 
METILPREDNISOLONE 

NOVA ARGENTIA SpA 10 cpr 4 mg 
METILPREDNISOLONE 

NOVA ARGENTIA SpA 100 cpr 4 mg 
METILPREDNISOLONE 

NOVA ARGENTIA SpA 500 cpr 8 mg 


METILPREDNISOLONE 
NOVA ARGENTIA SpA 


1000 cpr 4 mg 


METILPREDNISOLONE 


NOVA ARGENTIA SpA 10 cpr 8 mg 
METILPREDNISOLONE 

NOVA ARGENTIA SpA 100 cpr 8 mg 
METILPREDNISOLONE 

NOVA ARGENTIA SpA 500 cpr 8 mg 


METILPREDNISOLONE 
NOVA ARGENTIA SpA 


1000 cpr 8 mg 


SUPRESOL 
HOSPIRA ITALIA Srl 


1 flaconcino 40 mg + 1 fiala solv 1 ml 


metilprednisolone + lidocaina 


DEPOMEDROLALID. 
PFIZER ITALIA Srl 


1 fiala 1 ml +1 siringa 


DEPOMEDROLALID. 
PFIZER ITALIA Srl 


3 fiale 1ml + 3 siringhe 


DEPOMEDROLALID. 
PFIZER ITALIA Srl 


1 fiale 2ml + 1siringa 
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prednisolone 


ETAPROCTENE 
ANGELINI SpA 


pom rettale 10 g 


ETAPROCTENE 
ANGELINI SpA 6supp 


DELTACORTENESOL 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 3 fiale 10 mg + 3 fiale 1 ml 


DELTACORTENESOL 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 3 fiale 25 mg + 3 fiale 1 ml 


prednisone 


DELTACORTENE 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 10 cpr 5 mg 


DELTACORTENE FORTE 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 10 cpr 25 mg 


DELTACORTENE 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 20 cpr 5 mg 


triamcinolone 


KENACORT 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 3 fiale 40 mg 1 ml 


LEDERCORT 
MEDA PHARMA SpA scir 60 ml 0,04% 


LEDERCORT 
MEDA PHARMA SpA 10 cpr 4mg 


LEDERCORT 
MEDA PHARMA SpA 10 cpr8mg 


TRIAMVIRGI 


FISIOPHARMA Srl 3 fiale 40 mg 1 ml 


TRIAMVIRGI 


FISIOPHARMA Srl iniet 3 fiale 80mg 2ml 


triamcinolone + clorfenamina 


DIRAHIST 
TEOFARMA Srl 


24 cps 2 mg + 1 mg 
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Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT 


BETABLOCCANTI 


acebutololo 


SECTRAL 
SANOFI AVENTIS SpA 


30 cpr 400 mg 


SECTRAL 
SANOFI AVENTIS SpA 


EV 6 fiale 5ml 25mg/5ml 


PRENT 
BAYER SpA 


50 cpr 200 mg 


PRENT 
BAYER SpA 


30 cpr 400 mg 


ACECOR 
SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 


30 cpr riv 200 mg 


ACECOR 
SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 


50 cpr riv 200 mg 


ACECOR 
SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 


30c pr riv 400 mg 


atenololo 


TENORMIN 
ASTRAZENECA SpA 


14 cpr 100 mg 


TENORMIN 
ASTRAZENECA SpA 


10 fiale EV 5 mg 10 ml 


TENORMIN 
ASTRAZENECA SpA 


42 cpr 100 mg 


SELES BETA 
SCHWARZ PHARMA SpA 


50 cpr 100 mg 


ATENOL 
C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl 


50 cpr 100 mg 


TENOMAX 
BONISCONTRO & GAZZONE Srl 


50 cpr div 100 mg 


ATENOLOLO M.G. 
MYLAN SpA 


42 cpr 100 mg 


ATENOLOLO M.G. 


MYLAN SpA 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO HEXAN 

HEXAL SpA 50 cpr riv 50 mg 
ATENOLOLO HEXAL 

HEXAL SpA 50 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO 

HEXAL SpA 42 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO RK 


PENSA PHARMA SpA 


42 cpr 100 mg 


ATENOLOLO EG 


EG SpA 20 cpr 50 mg 
ATENOLOLO EG 

EG SpA 50 cpr 50 mg 
ATENOLOLO EG 

EG SpA 100 cpr 50 mg 
ATENOLOLO EG 

EG SpA 20 cpr 100 mg 
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ATENOLOLO EG 

EG SpA 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO EG 

EG SpA 100 cpr 100 mg 
ATENOLOLO RATIO. 

RATIOPHARM ITALIA Srl 14 cpr 100 mg 
ATENOLOLO TAD PHARMA 

TAD PH.WERK GmbH HEINZ (D) 50 cpr 100 mg 
ATERMIN 

MAGIS FARMACEUTICI SpA 14 cpr 100 mg 
ATERMIN 

MAGIS FARMACEUTICI SpA 42 cpr 100mg 
ATENOLOLO GERMED PLIVA 

GERMED PLIVA PHARMA SpA 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO TEVA 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO ALTER 

LABORATORI ALTER Srl 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO ABC 

ABC FARMACEUTICI SpA 14 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO ABC 

ABC FARMACEUTICI SpA 42 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO 

DOROM Srl 14 cpr 100 mg 
ATENOLOLO DOC 

DOC GENERICI Srl 14 cpr 100 mg 
ATENOLOLO DOC 

DOC GENERICI Srl 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO RATIO 

RATIOPHARM ITALIA Srl 14 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO RATIO. 

RATIOPHARM ITALIA Srl 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 14 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 50 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 14 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 20 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 28 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 30 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 56 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 60 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 98 cpr 50 mg 
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ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 100 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 300 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 500 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 20 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 21 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 28 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 30 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 56 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 60 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 98 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 100 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 300 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 500 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO ANG. 

ANGENERICO SpA 50 cpr riv 50 mg 
ATENOLOLO ANG. 

ANGENERICO SpA 50 cpr riv 100 mg 
TENSIBLOCK 

EPIFARMA Srl 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO 

ALMUS Srl 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO 

SIGMATAU GENERICS SpA 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO 

IPSO PHARMA Srl 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO AAXTON 

AAXTON PHARMACEUTICALS Srl 100 cpr 50 mg 
ATENOLOLO AAXTON 

AAXTON PHARMACEUTICALS Srl 50 cpr riv 100mg 
ATENOLOLO AAXTON 

AAXTON PHARMACEUTICALS Srl 100 cpr 100 mg 
ATENOLOLO AAXTON 

AAXTON PHARMACEUTICALS Srl 50 cpr riv 50mg 


atenololo + clortalidone 


DIUBE 

SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
DIUBE 50 

SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
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EUPRES 

VALEANT PHARMACEUTIC.ITALY Srl 21 cpr 100 mg + 25 mg 

EUPRES MITE 

VALEANT PHARMACEUTIC.ITALY Srl 21 cpr 50 mg + 25 mg 

TENORETIC 

ASTRAZENECA SpA 14 cpr 100 mg + 25 mg 

TENORETIC 

ASTRAZENECA SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 

TENORETIC MITE 

ASTRAZENECA SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

CARMIAN 

TEOFARMA Srl 30 cpr 100 mg + 25 mg 

IGROSELES 

SCHWARZ PHARMA SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 

IGROSELES 

SCHWARZ PHARMA SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

IGROSELES 

SCHWARZ PHARMA SpA 60 cpr 100 mg + 25 mg 

IGROSELES 

SCHWARZ PHARMA SpA 60 cpr 50 mg + 12,5 mg 

TARGET 

LISAPHARMA SpA 28 cpr 100 + 25 mg 

ATENIGRON 

MITIM Srl 28 cpr 100 mg + 25 mg 

CLORTANOL 

C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl 30 cpr 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CLORTALIDONE AUROBINDO 

AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl 30 cpr 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CL.HEX. 

HEXAL SpA 30 cpr riv 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CL.HEX. 

HEXAL SpA 30 cpr riv 50 mg+ 12,5 mg 

ATENOLOLO CL.DOROM 

DOROM Srl "MITE" 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CL.DOROM 

DOROM Srl 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CL.RAT. 

RATIOPHARM GMBH 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CL.RAT. 

RATIOPHARM GMBH 28 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CL.EG 

EG SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CL.EG 

EG SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CLORT. 

LIFEPHARMA SpA 30 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 14 cpr 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO CL.SAN 

SANDOZ SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 14 cpr 100 + 25 mg 
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ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 28 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 20 cpr 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 30 cpr 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 50 cpr 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 56 cpr 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 98 cpr 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 20 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 30 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 50 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 56 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 98 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CL.M.G. 

MYLAN SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CL.M.G. 

MYLAN SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO CL.DOC 

DOC GENERICI Srl 28 cpr 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CL.DOC 

DOC GENERICI Srl 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
atenololo + indapamide 

NORMOPRESS 

FARMAC.CABER SpA 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 

NORPA 

GERMED PLIVA PHARMA SpA 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 

ATINORM 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 
atenololo + nifedipina 

NIFTEN 

ASTRAZENECA SpA 28 cps 50 mg + 20 mg 

BETAADALAT 

BAYER SpA 28 cps 

MIXER 

BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp 28 cps 50 mg + 20 mg 
befunololo 

BETACLAR 

Angelini S.p.A. coll 30 monod 0,50% 

BETACLAR 

Angelini S.p.A. coll 30 monod 0,25% 
betaxololo 

KERLON 

SANOFI-AVENTIS SpA 28 cpr 20 mg 
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BETOPTIC 
ALCON ITALIA SpA coll 5mi 0,5% 
BETOPTIC 
ALCON ITALIA SpA coll 10ml 0,5% 
BETOPTIC 
ALCON ITALIA SpA 3 monod coll 5ml 0,5% 

bisoprololo 

CONCOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr 10 mg 
CONCOR MITE 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr 5 mg 
PLUSCOR 
MERCK SERONO SpA 38 epr tiv.5 mà 
PLUSCOR 
MERCK SERONO SpA 28 cprriv 10 img 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA do corvi mo 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 30 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 20 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 30 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 


BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


90 cpr riv 2,5 mg 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


100 cpr riv 2,5 mg 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


20c pr riv 3,75 mg 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


28 cpr riv 3,75 mg 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


30 cpr riv 3,75 mg 
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SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 cpr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 20 cpr riv 5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 30 cpr riv 5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpr riv 5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 cpr riv 5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 20 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 30 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 20 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 30 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 10 mg 
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SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 20 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 28 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 30 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 50 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 56 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 60 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 90 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 20 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 28 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 30 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 50 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 56 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 60 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 90 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 100 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 20 cpr riv 3,75 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 28 cpr riv 3,75 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 30 cpr riv 3,75 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 50 cpr riv 3,75 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 56 cpr riv 3,75 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 60 cpr riv 3,75 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 90 cpr riv 3,75 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 100 cpr riv 3,75 mg 
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CONGESCOR 

MERCK KGAA 20 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 28 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 30 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 50 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 56 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 60 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 90 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 100 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 20 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 28 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 30 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 50 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 56 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 60 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 90 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 100 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 20 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 28 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 30 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 50 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 56 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 60 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 90 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 100 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 100 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 28 cpr riv 1,25 mg 
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CARDICOR 

BAYER SpA 20 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 30 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 50 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 56 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 60 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 90 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 100 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 20 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 28 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 30 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 50 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 56 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 60 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 90 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 100 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 20 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 28 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 30 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 50 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 56 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 60 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 90 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 100 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 20 cpr riv 5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 28 cpr riv 5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 30 cpr riv 5 mg 
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CARDICOR 

BAYER SpA 50 cpr riv 5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 56 cpr riv 5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 60 cpr riv 5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 90 cpr riv 5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 100 cpr riv 5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 20 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 28 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 30 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 50 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 56 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 60 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 90 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 100 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 20 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 28 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 30 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 50 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 56 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 60 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 90 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 100 cpr riv 10 mg 
BICONCOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 14 cpr riv5 mg + 12,5 mg 
BICONCOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 5 mg+ 12,5 mg 
BICONCOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 14 cpr riv 10 mg + 25 mg 
BICONCOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 10 mg + 25 mg 
VASPERDIL 

BRACCO IMAGING SpA 14 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
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VASPERDIL 
BRACCO IMAGING SpA 28 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 
VASPERDIL 
BRACCO IMAGING SpA 14 cpr riv 10 mg + 25 mg 
VASPERDIL 


BRACCO IMAGING SpA 


28 cpr riv 10 mg + 25 mg 


LODOZ 
MERCK SERONO SpA 


30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 


LODOZ 
MERCK SERONO SpA 


50 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg 


LODOZ 
MERCK SERONO SpA 


60 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg 


LODOZ 
MERCK SERONO SpA 


90 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg 


LODOZ 
MERCK SERONO SpA 


100 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg 


LODOZ 
MERCK SERONO SpA 


30 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 


LODOZ 
MERCK SERONO SpA 


50 cpr riv 5 mg/6,25 mg 


LODOZ 
MERCK SERONO SpA 


60 cpr riv 5 mg/6,25 mg 


LODOZ 
MERCK SERONO SpA 


90 cpr riv 5 mg/6,25 mg 


LODOZ 
MERCK SERONO SpA 


100 cpr riv 5 mg/6,25 mg 


LODOZ 
MERCK SERONO SpA 


30 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 


LODOZ 
MERCK SERONO SpA 


50 cpr riv 10 mg/6,25 mg 


LODOZ 
MERCK SERONO SpA 


60 cpr riv 10 mg/6,25 mg 


LODOZ 
MERCK SERONO SpA 


90 cpr riv 10 mg/6,25 mg 


LODOZ 
MERCK SERONO SpA 


100 cpr riv 10 mg/6,25 mg 


BISOPROLOLO EG 
EG SpA 


14 cpr riv 5 mg 


BISOPROLOLO EG 
EG SpA 


28 cpr riv 5 mg 


BISOPROLOLO EG 
EG SpA 


30 cpr riv 5 mg 


BISOPROLOLO EG 
EG SpA 


50 cpr riv 5 mg 


BISOPROLOLO EG 
EG SpA 


56 cpr riv 5 mg 


BISOPROLOLO EG 
EG SpA 


100 cpr riv 5 mg 


BISOPROLOLO EG 
EG SpA 


14 cpr riv 10 mg 


BISOPROLOLO EG 
EG SpA 


20 cpr riv 10 mg 
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BISOPROLOLO EG 


EG SpA 28 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 30 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 50 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 56 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 100 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 20 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 14 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 20 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 28 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 30 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 50 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 56 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 100 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 30 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 50 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 30 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 50 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 50 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 30 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 50 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 28 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 50 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 56 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 100 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 14 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG 

EG SpA 20 cpr riv 5 mg 
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BISOPROLOLO DOC 


DOC GENERICI Sr 30 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 50 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 60 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 100 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 20 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 14 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 28 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 56 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 30 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 50 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 50 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Srl 20 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Srl 30 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Srl 50 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 60 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 100 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 14 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 30 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Srl 28 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Srl 56 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Srl 20 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Srl 30 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 50 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 60 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 100 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 14 cpr riv 10 mg 
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BISOPROLOLO DOC 


DOC GENERICI Sr 28 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 56 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Srl 30 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Srl 50 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 50 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 50 cpr riv 10 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 60 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 100 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 14 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 28 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 56 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Sr 20 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO WIN 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 30 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO WIN 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 50 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO WIN 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 60 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO WIN 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 100 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO WIN 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 14 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO WIN 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 28 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO WIN 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 56 cpr riv 5 mg 


BISOPROLOLO WINT 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 20 cpr riv 5 mg 


BISOPROLOLO WINT 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 30 cpr 


BISOPROLOLO WINT 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 50 cpr 


BISOPROLOLO WINT 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 50 cpr 


BISOPROLOLO WINT 


WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 20 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO WINT 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 30 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO WINT 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 50 cpr 10 mg 
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BISOPROLOLO WINT 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 60 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO WINT 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 100 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO WINT 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 14 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO WINT 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 28 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO WINT 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 56 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 20 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO WINT 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 30 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 30 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 50 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO WINT 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 50 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 60 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 100 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 14 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO WINT 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 28 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 56 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 30 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 50 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 50 cpr 10 mg 
BISOPROLOLO WINT 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 60 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO WINT 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 100 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO WINT 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 14 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO WINT 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 28 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO WINT 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 56 cpr riv 5 mg 
BISOPROLOLO WIN 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 20 cpr riv 5 mg 

carteololo 

CARTEOL 
SIFI SpA coll 5.m 1% 
CARTEOL 
SIFI SpA coll 5ml 2% 
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CARTEOL 

SIFI SpA 30 monod coll 0,3 ml 1% 

CARTEOL 

SIFI SpA 30 monod coll 0,3 ml 2% 

CARTEABAK 

LABORATOIRES THEA 1 flacone coll 5 ml 1% 

CARTEABAK 

LABORATOIRES THEA 1 flacone coll 10 ml 1% 

CARTEABAK 

LABORATOIRES THEA 1 flacone coll 5 ml 2% 

CARTEABAK 

LABORATOIRES THEA 1 flacone coll 10 ml 2% 

FORTINOL 

BAUSCH & LOMB-IOM SpA coll fl 3ml 1% r.p. 

FORTINOL 

BAUSCH & LOMB-IOM SpA coll fl 3ml 2% r.p. 

FORTINOL 

BAUSCH & LOMB-IOM SpA coll 3fl 3ml 2% r.p. 
carvedilolo 

DILATREND 

ROCHE SpA 30 cpr div 25 mg 

DILATREND 

ROCHE SpA 15 cpr div 50 mg 

DILATREND 

ROCHE SpA 14 cpr 6,25 mg 

DILATREND 

ROCHE SpA 28 cpr div 6,25 mg 

DILATREND 

ROCHE SpA 56 cpr 6,25 mg 

DILATREND 

ROCHE SpA 28 cpr 12,5 mg 

DILATREND 

ROCHE SpA 56 cpr 12,5 mg 

DILATREND 

ROCHE SpA 56 cpr 25 mg 

DILATREND 

ROCHE SpA 28 cpr div 3,125 mg 

KREDEX 

SMITHKLINE BEECHAM SpA 30 cpr div 25 mg 

KREDEX 

ROBIN Srl 15 cpr div 50 mg 

KREDEX 

ROBIN Sr 14 cpr div 6,25 mg 

KREDEX 

ROBIN Srl 28 cpr div 6,25 mg 

KREDEX 

ROBIN Srl 56 cpr div 6,25 mg 

KREDEX 

ROBIN Srl 28 cpr div 12,5 mg 

KREDEX 

ROBIN Srl 56 cpr div 12,5 mg 

KREDEX 

ROBIN Srl 56 cpr div 25 mg 
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KREDEX 

ROBIN Srl 28 cpr div 3,125 mg 

KREDEX 

ROBIN Srl 28 cpr div 25 mg 

CARVIPRESS 

VISUFARMA Srl 30 cpr div 25 mg 

CARVIPRESS 

VISUFARMA Srl 15 cpr div 50 mg 

CARVIPRESS 6,25 

VISUFARMA Srl 14 cpr div 6,25 mg 

CARVIPRESS 6,25 

VISUFARMA Srl 28 cpr div 6,25 mg 

CARVIPRESS 6,25 

VISUFARMA Srl 56 cpr div 6,25 mg 

CARVIPRESS 12,5 

VISUFARMA Srl 28 cpr div 12,5 mg 

CARVIPRESS 12,5 

VISUFARMA Srl 56 cpr div 12,5 mg 

CARVIPRESS 25 

VISUFARMA Srl 56 cpr div 25 mg 

CARVIPRESS 

VISUFARMA Srl 28 cpr div 3,125 mg 

AGATUZ 

EPIFARMA Srl 28 cpr 6,25 mg 

AGATUZ 

EPIFARMA Srl 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

RANBAXY ITALIA SpA 28 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO 

RANBAXY ITALIA SpA 30 cpr 25 mg 

CARAVEL 

SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 28 cpr 6,25 mg 

CARAVEL 

SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO S.G. 

SIGMATAU GENERICS SpA 28 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO S.G. 

SIGMATAU GENERICS SpA 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO EG 

EG SpA 5 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO EG 

EG SpA 10 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO EG 

EG SpA 14 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO EG 

EG SpA 20 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO EG 

EG SpA 28 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO EG 

EG SpA 30 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO EG 

EG SpA 40 cpr 6,25 mg 
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CARVEDILOLO EG 

EG SpA 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 90 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 98 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 120 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 150 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 200 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 250 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 300 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 400 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 500 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 1000 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 5 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 7 cpr 25mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 10 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 20 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 32 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 40 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 60 cpr 25 mg 
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CARVEDILOLO EG 

EG SpA 90 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 150 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 200 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO EG 
EG SpA 


250 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO EG 
EG SpA 


300 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO EG 


EG SpA 400 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 500 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 

EG SpA 1000 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 


RATIOPHARM GMBH 


14 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


28 cpr div 6,25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


30 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


56 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


60 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


100 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


250 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 28 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


30 cpr div 25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


56 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


60 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


100 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


250 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


flacone 14 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


flacone 28 cpr 6,25 mg 


BETABLOCCANTI 


12-5-2009 Supplemento ordinario n. 68 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 108 


CARVEDILOLO RAT. 

RATIOPHARM GMBH flacone 30 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. 

RATIOPHARM GMBH flacone 56 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. 

RATIOPHARM GMBH flacone 60 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. 

RATIOPHARM GMBH flacone 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. 

RATIOPHARM GMBH flacone 250 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. 

RATIOPHARM GMBH flacone 14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO RAT. 

RATIOPHARM GMBH flacone 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO RAT. 

RATIOPHARM GMBH flacone 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO RAT. 

RATIOPHARM GMBH flacone 56 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO RAT. 

RATIOPHARM GMBH flacone 60 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO RAT. 

RATIOPHARM GMBH flacone 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO RAT. 

RATIOPHARM GMBH flacone 250 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO JET 

JET GENERICI Srl 28 cpr div 6,25 mg 

CARVEDILOLO JET 

JET GENERICI Srl 30 cpr div 25 mg 

TRAKOR 

1.B.N. SAVIO Srl 28 cpr div 6,25 mg 

TRAKOR 

1.B.N. SAVIO Srl 30 cpr div 25 mg 

CARVEDILOLO PENSA 

PENSA PHARMA SpA 28 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO PENSA 

PENSA PHARMA SpA 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 10 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 14 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 28 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 30 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 50 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 56 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 98 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 100 cpr 3,125m 
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CARVEDILOLO M.G. 
MYLAN SpA 10 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MYLAN SpA 14 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MYLAN SpA 28 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MYLAN SpA 50 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MYLAN SpA 


56 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MYLAN SpA 


98 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MYLAN SpA 


100 cpr 3,125m 


CARVEDILOLO M.G. 


MYLAN SpA 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 28 cpr 6,25 fl 
CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 56pr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MYLAN SpA 


100 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MYLAN SpA 


98 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MYLAN SpA 


10 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MYLAN SpA 


14s cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MYLAN SpA 28 cpr riv 6,25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 50 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MYLAN SpA 


56 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MYLAN SpA 


98 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MYLAN SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 10 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 14 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 28 cpr 12,5 mg 
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CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 30 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 50 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 56 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 98 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 100 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 10 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 14 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 28 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 30 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 50 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 56 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 98 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 100 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 10 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 1 flacone 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 50 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 56 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 98 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 10 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 30 cpr riv 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 50 cpr 25 mg 
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CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 

MYLAN SpA 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 32 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 98 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAN 

SANDOZ SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 120 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 250 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 7 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 7 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 32 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 60 cpr 6,25 mg 
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CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 98 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 120 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 250 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 7 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 10 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 32 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 50 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 56 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 60 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 98 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 120 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 250 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 7 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 10 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 32 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 50 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 56 cpr 25 mg 
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CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 60 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 120 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

SANDOZ SpA 250 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 14 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 20 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 28 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 30 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 50 cpr 3,125 mg 
CARVEDIL. HEXAL 

HEXAL SpA 50 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 56 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 60 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 98 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEX. 

HEXAL SpA 98 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 100 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 28 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 30 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 60 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 100 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 250 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 500 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 20 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 28 cpr div 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 30 cpr 6,25 mg 
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CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEX. 

HEXAL SpA 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 98 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEX. 

HEXAL SpA 98 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 250 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 500 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 14 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 20 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 30 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 50 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEX. 

HEXAL SpA 50 cpr 12,5m 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 56 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 60 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 98 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEX. 

HEXAL SpA 98 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 100 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 30 cpr 12,5 mg 
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CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 60 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 100 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 250 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 500 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 20 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 30 cpr div 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 50 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 50 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 56 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 60 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 98 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 98 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 60 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 250 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 500 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 14 cpr 50 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 20 cpr 50 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 28 cpr 50 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 30 cpr 50 mg 

CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 50 cpr 50 mg 
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CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 50 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 56 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 60 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 98 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 98 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 100 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEX 

HEXAL SpA 28 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEX 

HEXAL SpA 30 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEX 

HEXAL SpA 60 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEX 

HEXAL SpA 100 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEX 

HEXAL SpA 250 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEX 

HEXAL SpA 500 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO DOC 

DOC GENERICI Srl 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO DOC 

DOC GENERICI Srl 30 cpr 25 mg 
COLVER 

LA FARMOCHIMICA ITALIANA Srl 28 cpr 6,25 mg 
COLVER 

LA FARMOCHIMICA ITALIANA Srl 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ALMUS 

ALMUS Srl 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ALMUS 

ALMUS Srl 30 cpr 25 mg 
CURCIX 

SO.SE.PHARM Srl 28 cpr div 6,25 mg 
CURCIX 

SO.SE.PHARM Srl 30 cpr div 25 mg 
OMERIA 

MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA 28 cpr 6,25 mg 
OMERIA 

MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA 30 cpr 25 mg 
CARV 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 28 cpr 6,25 mg 
CARV 

ACTAVIS GROUP PTC EHF 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

LABORATORI ALTER Srl 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

LABORATORI ALTER Srl 30 cpr 25 mg 
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CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 10 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 14 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 28 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 30 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 50 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 56 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 10 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 14 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 28 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 30 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 50 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 56 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 100 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 10 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 50 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 56 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 100 cpr 25 mg 

CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 14 cpr 6,25 mg 

CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 28 cpr 6,25 mg 

CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 30 cpr 6,25 mg 

CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 50 cpr 6,25 mg 

CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 56 cpr 6,25 mg 
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CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 60 cpr 6,25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 100 cpr 6,25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 250 cpr 6,25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 14 cpr 6,25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 28 cpr FL 6,25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 30 cpr 6,25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 50 cpr 6,25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 56 cpr 6,25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 60 cpr 6,25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 100 cpr 6,25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 250 cpr 6,25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 14 cpr 25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 28 cpr 25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 30 cpr 25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 50 cpr 25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 56 cpr 25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 60 cpr 25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 100 cpr 25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 250 cpr 25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 14 cpr 25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 28 cpr 25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 30 cpr FL 25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 50 cpr 25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 56 cpr 25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 60 cpr 25 mg 
CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 100 cpr 25 mg 
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CARIDOL 

KRKA PHARMA DUBLIN LTD 250 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 10 cpr 3,125M 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 14 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 28 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 30 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 50 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 56 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 98 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 100 cpr 3,125M 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 98 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 10 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 14 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 30 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 50 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 56 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 98 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 100 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 10 cpr 25mg 
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CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

AWP. Srl 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

AWP. Srl 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

AWP. Srl 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Sr 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 10 cpr 3,125 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 14 cpr 3,125 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 28 cpr 3,125 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 30 cpr 3,125 
CARVEDILOLO 

AWP. Srl 50 cpr 3,125 
CARVEDILOLO 

AMP: STI 56 cpr 3,125 
CARVEDILOLO 

AWP. Srl 98 cpr 3,125 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 100 cpr 3,125 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 10 cpr 6,25 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 14 cpr 6,25 
CARVEDILOLO 

APT 28 cpr 6,25M 
CARVEDILOLO 

AeW.P: St 30 cpr 6,25 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 50 cpr 6,25 
CARVEDILOLO 

AWP. Srl 56 cpr 6,25 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 98 cpr 6,25 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 100 cpr 6,25 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Srl 10 cpr 12,5 
CARVEDILOLO 

AMIP:St 14 cpr 12,5 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 28 cpr 12,5 
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CARVEDILOLO 
AW.P. Srl 


30 cpr 12,5 


CARVEDILOLO 
AW.P. Srl 


50 cpr 12,5 


CARVEDILOLO 
AW.P. Srl 


56 cpr 12,5 


CARVEDILOLO 
AW.P. Srl 


98 cpr 12,5 


CARVEDILOLO 
AW.P. Srl 


100 cpr 12,5M 


CARVEDILOLO 


AW.P. Srl 10 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

A.W.P. Sr 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

AW.P. Srl 


100 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


28 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


30 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


50 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


100 cpr 3,125M 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


50 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


100 cpr 3,125M 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


14 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


28 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


30 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


50 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


56 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


100 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


50 cpr 6,25 mg 
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CARVEDILOLO 


TEVA PHARMA ITALIA Srl 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 14 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 30 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 50 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 56 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 100 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 50 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 100 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO GERMED PLIVA 

GERMED PLIVA PHARMA SpA 30 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO GERMED PLIVA 

GERMED PLIVA PHARMA SpA 28 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO GERMED PLIVA 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 28 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO GERMED PLIVA 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 30 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO GERMED PLIVA 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 56 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO GERMED PLIVA 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 100 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO GERMED PLIVA 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 28 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO GERMED PLIVA 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 30 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO GERMED PLIVA 
GERMED PLIVA PHARMA SpA 100 cpr 12,5 mg 
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CARVEDILOLO GERMED PLIVA 

GERMED PLIVA PHARMA SpA 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO GERMED PLIVA 

GERMED PLIVA PHARMA SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO GERMED PLIVA 

GERMED PLIVA PHARMA SpA 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 98 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 10 cpr 6,25M 
CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 14 cpr 6,25M 
CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 28 cpr 6,25M 
CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 30 cpr 6,25M 


CARVEDILOLO 
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 50 cpr 6,25M 


CARVEDILOLO 


WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 56 cpr 6,25M 
CARVEDILOLO 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 98 cpr 6,25M 
CARVEDILOLO 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 100 cpr 6,25 
CARVEDILOLO 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 10 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 
WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 98 cpr 25 mg 
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CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 10 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 50 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 56 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 98 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 100 cpr 25M 
celiprololo 

CORDIAX 

CRINOS SpA 28 cpr riv 200 mg 

CORLIPROL 

PHARMACIA ITALIA SpA 28 cpr riv 200 mg 
esmololo 

BREVIBLOC 

BAXTER SpA 5 fiale infus 100 mg 10 ml 

BREVIBLOC 

BAXTER SpA 1 flacone infus 250 ml 10 mg/ml 
labetalolo 

TRANDATE 

TEOFARMA Srl 30 cpr 100 mg 

TRANDATE 

TEOFARMA Srl 30 cpr 200 mg 

TRANDATE 

TEOFARMA Srl 1 flaconcino EV 100 mg 20 ml 

IPOLAB 

MEDIFARMA Srl 50 cpr 200 mg 

IPOLAB 

MEDIFARMA Srl 50 cpr 400 mg 


labetololo + clortalidone 


TRANDIUR anche effetto mascherante 

TEOFARMA Srl 30 cpr 200 mg + 20 mg 
levobunololo 

VISTAGAN 

ALLERGAN SpA coll 5 ml 0,5% 

VISTAGAN 

ALLERGAN SpA coll 5 ml 0,25% 

VISTAGAN 

ALLERGAN SpA coll 5 ml 0,1% 

VISTAGAN 

ALLERGAN SpA 30 monod coll 0,4ml 0,5% 
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VISTAGAN 
ALLERGAN SpA 


60 monod coll 0,4 ml 0,5% 


metipranololo 


TUROPTIN 
BAUSCH & LOMB-IOM SpA 


coll 5 ml 0,1% 


TUROPTIN 
BAUSCH & LOMB-IOM SpA 


coll 5 ml 0,3% 


RIPIX 
BAUSCH & LOMB IOM SpA 


coll 10 ml 


metoprololo 


LOPRESOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


30 cpr riv 100 mg 


LOPRESOR RETARD 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


28 cpr 200 mg rilascio prolungato 


LOPRESOR OROS 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


28 cpr 100 mg 


LOPRESOR OROS 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


28 cpr 200 mg 


LOPRESOR OROS 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 


28 cpr 300 mg 


SELOKEN 
ASTRAZENECA SpA 


50 cpr 100 mg 


SELOKEN RETARD 
ASTRAZENECA SpA 


28 cpr 200 mg 


SELOKEN 
ASTRAZENECA SpA 


5 fiale EV 5 mg 5 ml 


METOTENS 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 


28 cpr 95 mg rilascio controllato 


METOTENS 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 


28 cpr 190 mg rilascio controllato 


METOPROLOLO EG 
EG SpA 


20 cpr 100 mg 


METOPROLOLO EG 
EG SpA 


50 cpr 100 mg 


METOPROLOLO EG 
EG SpA 


100 cpr 100 mg 


METOPROLOLO EG 
EG SpA 


50 cpr 200 mg rilascio prolungato 


METOPROLOLO EG 


EG SpA 100 cpr 200 mg rilascio prolungato 
METOPROLOLO 

EG SpA 30 cpr 100 mg 
METOPROLOLO HEX. 

HEXAL SpA 30 cpr 100 mg 


METOPROLOLO HEX. 
HEXAL SpA 


28 cpr 200 mg rilascio prolungato 


METOPROLOLO RK 
DOC GENERICI Srl 


50 cpr 100 mg 


METOPROLOLO RK 
DOC GENERICI Srl 


100 cpr 100 mg 


METOPROLOLO RK 
DOC GENERICI Srl 


50 cpr 200 mg rilascio prolungato 
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METOPROLOLO RK 


DOC GENERICI Srl 100 cpr 200 mg rilascio prolungato 
METOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Srl 30 cpr 100 mg 
METOPROLOLO DOC 

DOC GENERICI Srl 28 cpr 200 mg rilascio prolungato 
METOPROLOLO ANGE 

ANGENERICO SpA 30 cpr 100 mg 
METOPROLOLO ANGE 

ANGENERICO SpA 28 cpr 200 mg rilascio prolungato 


metoprololo + clortalidone 


IGROTON LOPRESOR anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr 25 mg + 200 mg 


metoprololo + idroclorotiazide 


SELOZIDE anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA Srl 30.06 


nadololo 


CORGARD 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 30 cpr 80 mg 


nebivololo 


NEBILOX 
GLAXOSMITHKLINE SpA 28 cpr div 5 mg 


LOBIVON 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 28 cpr 5 mg 


oxprenololo + clortalidone 


TRASITENSIN RETARD anche effetto mascherante 
TEOFARMA Srl 30 cpr riv 160 mg + 20 mg rilascio prolungato 


pindololo 


VISKEN 
TEOFARMA Srl 30 cpr 5 mg 


propranololo 


INDERAL 
ASTRAZENECA SpA 30 cpr 40 mg 


INDERAL 
ASTRAZENECA SpA 50 cpr 40 mg 


INDERAL 
ASTRAZENECA SpA 5 fiale EV5mg5 ml 


INDERAL 
ASTRAZENECA SpA 28 cps 160 mg rilascio prolungato 


INDERAL GRADUALE 
ASTRAZENECA SpA 28 cps 80 mg 


sotalolo 


SOTALEX 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 40 cpr 80 mg 


BETADES 
BAYER SpA 40 cpr 80 mg 


SOTALOLO HEXAN 
HEXAL SpA 40 cpr 80 mg 


SOTALOLO HEXAL 
HEXAL SpA 40 cpr 160 mg 
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RYTMOBETA 

ABBOTT SpA 20 cpr 80 mg 
RYTMOBETA 

ABBOTT SpA 50 cpr 80 mg 
RYTMOBETA 

ABBOTT SpA 20 cpr 160 mg 
RYTMOBETA 

ABBOTT SpA 50 cpr 160 mg 
SOTALOLO M.G. 

MYLAN SpA flacone 20 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MYLAN SpA flacone 28 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MYLAN SpA flacone 30 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MYLAN SpA flacone 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MYLAN SpA flacone 50 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MYLAN SpA flacone 60 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MYLAN SpA flacone 100 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MYLAN SpA flacone 300 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MYLAN SpA 20 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MYLAN SpA 28 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MYLAN SpA 30 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MYLAN SpA 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MYLAN SpA 50 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MYLAN SpA 60 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MYLAN SpA 100 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MYLAN SpA 300 cpr 80 mg 
SOTALOLO ANGEN. 

ANGENERICO SpA 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO ANGEN. 

ANGENERICO SpA 40 cpr 160 mg 
SOTALOLO TEVA 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 20 cpr 80 mg 
SOTALOLO TEVA 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 28 cpr 80 mg 
SOTALOLO TEVA 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 30 cpr 80 mg 
SOTALOLO TEVA 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 40 cpr 80 mg 
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SOTALOLO TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 50 cpr 80 mg 
SOTALOLO TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 60 cpr 80 mg 
SOTALOLO TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 100 cpr 80 mg 
SOTALOLO TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 50 cpr 80 mg 
SOTALOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 28 cpr 80 mg 
SOTALOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 30 cpr 80 mg 
SOTALOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 50 cpr 80 mg 
SOTALOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 60 cpr 80 mg 
SOTALOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 100 cpr 80 mg 
SOTALOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 300 cpr 80 mg 
SOTALOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 20 cpr 80 mg 
SOTALOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 28 cpr 80 mg 
SOTALOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 30 cpr 80 mg 
SOTALOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 50 cpr 80 mg 
SOTALOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 60 cpr 80 mg 
SOTALOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 100 cpr 80 mg 
SOTALOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 300 cpr 80 mg 
SOTALOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 20 cpr 80 mg 

timololo 

BLOCADREN 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 40 cpr 10 mg 


TIMOPTOL XE 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


soluz gelificante 2,5 ml 0,25% 


TIMOPTOL XE 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


soluz gelificante 2,5 ml 0,50% 


TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


coll 3ml 0,25% c/dos 


TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


coll 5 ml 0,25% 


TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


coll 3ml 0,5% c/dos 
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TIMOPTOL 

MERCK SHARP & DOHME SpA coll 5 ml 0,5% 

TIMOPTOL XE 

MERCK SHARP & DOHME SpA coll 2,5 ml 0,25% rilascio prolungato 
TIMOPTOL XE 

MERCK SHARP & DOHME SpA coll 2,5 ml 0,50% rilascio prolungato 
TIMOPTOL 

MERCK SHARP & DOHME SpA 30 monod 0,20 ml 0,25% 
TIMOPTOL 

MERCK SHARP & DOHME SpA 30 monod coll 0,2 ml 0,5% 
EQUITON 

BRUSCHETTINI Srl coll 5 ml 1% 

DROPTIMOL 

FARMIGEA SpA coll 5 ml 0,25% 

DROPTIMOL 

FARMIGEA SpA coll 5 ml 0,5% 

DROPTIMOL 

FARMIGEA SpA "TG" 25 monod coll 0,2 ml 0,25% 
DROPTIMOL 

FARMIGEA SpA "TG" 25 monod coll 0,2 ml 0,5% 
TIMICON 2 

MERCK SHARP & DOHME SpA coll 5 ml 

TIMICON 4 

MERCK SHARP & DOHME SpA coll 5 ml 

OFTIMOLO 

FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 5 ml 0,25% 

OFTIMOLO 

FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 3ml 0,25% 

OFTIMOLO 

FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 5 ml 0,5% 

OFTIMOLO 

FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 3ml 0,50% 

CUSIMOLOL 

ALCON ITALIA SpA coll 5 ml 0,25% 

CUSIMOLOL 

ALCON ITALIA SpA coll 5 ml 0,5% 

GLAUTIMOL 

FARMIGEA SpA coll flacone polv 100 mg + 25 mg + flacone solv 5 ml 
TIMOD 

VISUFARMA SpA coll 10ml 0,25% 

TIMOD 

VISUFARMA SpA coll 10ml 0,50% 

TIMOLABAK 

FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 5 ml 0,25% 

TIMOLABAK 

FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 5 ml 0,5% 

COSOPT 

MERCK SHARP & DOHME SpA coll 5 ml 2% + 0,5% 

COSOPT 

MERCK SHARP & DOHME SpA coll 2% + 3 flaconcini 5 ml 0,5% 
COSOPT 

MERCK SHARP & DOHME SpA coll 2% + 6 flaconcini 5 ml 0,5% 
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TIMOLUX 
TUBILUX PHARMA SpA 


coll 5 ml 0,25% 


TIMOLUX 
TUBILUX PHARMA SpA 


coll 5 ml 0,5% 


PILOBLOC 
SANTEN OY 


coll 5 ml 


PILOBLOC 
SANTEN OY 


60 monod coll 0,25ml 


TIMOLOLO NOVARTIS 
NOVARTIS FARMA SpA 


coll 5 ml 0,25% 


TIMOLOLO NOVARTIS 
NOVARTIS FARMA SpA 


coll 5 ml 0,5% 


NYOGEL 
NOVARTIS FARMA SpA 


gel oftalm 5 g 0,1% 


XALACOM 
PFIZER ITALIA Srl 


coll 2,5 ml 


XALACOM 
PFIZER ITALIA Srl 


3 monod coll 2,5 ml 


TAVU 
PFIZER ITALIA Srl 


coll 2,5ml 


TAVU 
PFIZER ITALIA Srl 


3 monod coll 2,5 ml 


IALUTIM 
BAUSCH & LOMB-IOM SpA 


20 monod coll 0,35 ml 0,5% 


TIMOGEL 
LABORATOIRES THEA 


gel oft 30 monod 0,4 g 


timololo + bimatoprost 


DUOTRAV 
ALCON LABORATORIES (UK) LTD. 


collirio 40 mcg/ml + 5 mg/ml 


DUOTRAV 
ALCON LABORATORIES (UK) LTD. 


3 flaconi collirio 40 mcg/ml + 5 mg/ml 


DUOTRAV 
ALCON LABORATORIES (UK) LTD. 


6 flaconi 40 mcg/ml + 5 mg/ml 


GANFORT 
ALLERGAN PHARMACEUTIC.IRELAND 


collirio 300 mcg/ml + 5 mg/ml 


GANFORT 
ALLERGAN PHARMACEUTIC.IRELAND 


3 flaconi 300 mcg/ml + 5 mg/ml 


timololo + brimonidina 


COMBIGAN 
ALLERGAN PHARMACEUTIC.IRELAND 


coll 5 ml 0,2% + 0,5% 


COMBIGAN 
ALLERGAN PHARMACEUTIC.IRELAND 


3 flaconi coll 5 ml 0,2% + 0,5% 
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Sezione 4 


ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI 
PRINCIPI ATTIVI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


6 pastiglie oro 800 mcg 
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18-ALFA-OMO-17BETA-IDROSSIESTR-4EN-3ONE I SI ACCURETIC I S5 
14 iv 20+6,25 
19-NORANDROSTENEDIONE I si SES ni 
ACCURETIC I S5 
19-NORANDROSTERONE I SI 28c pr riv 20mg/12,5 mg 
19-NORETIOCOLANOLONE I SI ACECOR Il P2 
1-ANDROSTENDIOLO I SI SOCpEI200 mg 
1-ANDROSTENDIONE I SI ASECCE Lai 
50 cpr riv 200 mg 
1-TESTOSTERONE I SI ACECOR Il p2 
3ALFA-IDROSSI-5ALFA-ANDROSTAN-17-ONE I SI 30c pr riv 400 mg 
3BETA-IDROSSI-SALFA-ANDROSTAN-17-ONE I SI ACEDIUR 1 S5 
12 cpr 25mg+50mg 
4-ANDROSTENEDIOLO I SI 
ACEDIUR MITE I S5 
4+IDROSSITESTOSTERONE I SI 12 cpr 15mg+50mg 
5ALFA-ANDROSTANE-3ALFA,17ALFA-DIOLO I S1 ACEPLUS I S5 
12 cpr 25mg+50mi 
5ALFA-ANDROSTANE-3ALFA,17BETA-DIOLO I SI 9 = 
ACEPLUS MITE I S5 
5ALFA-ANDROSTANE-3BETA,17ALFA-DIOLO I S1 12 cpr 15 mg +50 mg 
5ALFA-ANDROSTANE-3BETA,17BETA-DIOLO I SI ACEQUIDE I S5 
5-ANDROSTENEDIONE SS LE CprENIZO Mai 29 mg 
ACEQUIDE I S5 
ABSEAMED | S2 IO AS 
cpr20m ,25m 
1 siringa 1000UI 0,5mI La È A 
ACEQUIDE I S5 
ABSEAMED I S2 a RTAS 
cprriv 20m ,5m 
6 siringhe 100001 0,5mI È 9 9 
ACESISTEM I S5 
ABSEAMED I S2 TISORZEIDIE 
cpr20m ,5m 
1 siringa 2000UI 1ml Li a 9 
ABSEAMEB ue ACTH (VEDI "TETRACOSACTIDE") I S2 
6 siringhe 2000UI 1ml ACTIO | S7 
ABSEAMED I S2 3 pastiglie orosolub 200 mcg 
1 siringa 3000UI 0,3mI ACTIO | S7 
ABSEAMED I S2 6 pastiglie oro 200 mcg 
6 siringhe 3000UI 0,3mI ACTIO | S7 
ABSEAMED I S2 15 pastiglie oro 200 mcg 
1 siringa 4000UI 0,4mI ACTIO | S7 
ABSEAMED I s2 30 pastiglie oro 200 mcg 
6 siringhe 4000UI 0,4ml ACTIO | S7 
ABSEAMED I s2 3 pastiglie orosolub 400 mcg 
1 siringa 5000UI 0,5mI ACTIO | S7 
ABSEAMED I s2 6 pastiglie oro 400 mcg 
6 siringhe 5000UI 0,5mI ACTIO | S7 
ABSEAMED I S2 15 pastiglie oro 400 mcg 
1 siringa 6000UI 0,6mI ACTIO | S7 
ABSEAMED I s2 30 pastiglie oro 400 mcg 
6 siringhe 6000UI 0,6mI ACTIO | S7 
ABSEAMED I s2 3 pastiglie orosolub 600 mcg 
1 siringa 8000UI 0,8ml ACTIO | S7 
ABSEAMED I S2 6 pastiglie oro 600 mcg 
6 siringhe 8000UI 0,8ml ACTIO | S7 
ABSEAMED I s2 15 pastiglie oro 600 mcg 
1 siringa 1000001 1ml ACTIO | S7 
ABSEAMED I s2 30 pastiglie oro 600 mcg 
6 siringhe 10000UI 1ml ACTIO | S7 
ACCURETIC | S5 3 pastiglie orosolub 800 mcg 
14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg ACTIO | S7 
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ACTIO I S7 ACTRAPHANE 30 INN I S2 
15 pastiglie oro 800 mcg 1 cartuccia 3 ml 100 UI 

ACTIO I S7 ACTRAPHANE 30 INN I S2 
30 pastiglie oro 800 mcg 5 cartucce 3 ml 100 UI 

ACTIO I S7 ACTRAPHANE 30 INN I S2 
3 pastiglie orosolub 1.200 mcg 10 cartucce 3 ml 100 UI 

ACTIO | S7 ACTRAPHANE 30 NOV I S2 
6 pastiglie oro 1200 mcg 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 

ACTIO | S7 ACTRAPHANE 30 NOV I S2 
15 pastiglie oro 1200 mcg 10 cartucce 3 ml 100 UI 

ACTIO | S7 ACTRAPHANE 30 PEN I S2 
30 pastiglie oro 1200 mcg 1 cartuccia 3 ml 100 UI 

ACTIO I S7 ACTRAPHANE 30 PEN I S2 
3 pastiglie orosolub 1.600 mcg 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 

ACTIO | S7 ACTRAPHANE 30 PEN I S2 
6 pastiglie oro 1600 mcg 10 cartucce 3 ml 100 UI 

ACTIO I S7 ACTRAPHANE 40 NOV I S2 
15 pastiglie oro 1600 mcg 5 cartucce 3 ml 100 UI 

ACTIO I S7 ACTRAPHANE 40 NOV I S2 
30 pastiglie oro 1600 mcg 10 cartucce 3 ml 100 UI 

ACTRAPHANE 10 NOV I S2 ACTRAPHANE 40 PEN I S2 
5 cartucce 3 ml 100 UI 1 cartuccia 3 ml 100 UI 

ACTRAPHANE 10 NOV I S2 ACTRAPHANE 40 PEN I S2 
10 cartucce 3 ml 100 UI 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 

ACTRAPHANE 10 PEN I S2 ACTRAPHANE 40 PEN I S2 
1 cartuccia 3 ml 100 UI/mI 10 cartucce 3 ml 100 UI 

ACTRAPHANE 10 PEN I S2 ACTRAPHANE 50 NOV I S2 
5 cartucce SC 300 UI 3 ml 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 

ACTRAPHANE 10 PEN I S2 ACTRAPHANE 50 NOV I S2 
10 cartucce 3ml 100 UI 10 cartucce 3 ml 100 UI 

ACTRAPHANE 20 NOV I S2 ACTRAPHANE 50 PEN I S2 
5 cartucce 3 ml 100 UI 1 cartuccia 3 ml 100 UI 

ACTRAPHANE 20 NOV I S2 ACTRAPHANE 50 PEN I S2 
10 cartucce 3 ml 100 UI 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 

ACTRAPHANE 20 PEN I S2 ACTRAPHANE 50 PEN I S2 
1 cartuccia 3ml 100 UI 10 cartucce 3 ml 100 UI 

ACTRAPHANE 20 PEN I S2 ACTRAPID I S2 
5 cartucce SC 300 UI 3 ml 1 fiala EV SC10 ml 40 UI / ml 

ACTRAPHANE 20 PEN I S2 ACTRAPID I S2 
10 cartucce 3 ml 100 UI 5 fiale EV SC 10 ml 40 UI / ml 

ACTRAPHANE 30 I S2 ACTRAPID I S2 
1 fiala SC 40 UI 10 mi 1 fiala 1.000 UI 10 ml 

ACTRAPHANE 30 I S2 ACTRAPID I S2 
5 fiale SC 40 UI 10 ml 5 fiale SC EV 10 ml 100 UI / ml 

ACTRAPHANE 30 I S2 ACTRAPID I S2 
1 fiala 1.000 UI 10 ml 1 penfill 3mI 100 Ul/ml 

ACTRAPHANE 30 I S2 ACTRAPID | S2 
5 fiale SC 100 UI 10 ml 5 penfill 300 UI 3 ml 

ACTRAPHANE 30 FLE I S2 ACTRAPID I S2 
1 cartuccia 3 ml 100 UI 10 penfill 3 ml 100 UI/ml 

ACTRAPHANE 30 FLE I S2 ACTRAPID I S2 
5 cartucce 3 ml 100 UI 5 cartucce 300 UI 3 ml 

ACTRAPHANE 30 FLE I S2 ACTRAPID I S2 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


"NOVOLET" 10 cartucce SC 3 ml 100 Ul/mI 
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ACTRAPID S2 ADRENALINA S6 
INN 1 cartuccia 3 ml 100 UI/mI 10 fiale 0,5mg 1ml 
ACTRAPID S2 ADRENALINA S6 
INN 5 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 50 fiale 0,5mg 1ml 
ACTRAPID s2 ADRENALINA S6 
INN 10 cartucce 3 ml 100 UI/ml 100 fiale 0,5mg 1ml 
ACTRAPID S2 ADRENALINA S6 
FLEX 1 cartuccia 3 ml 100 Ul/mI 5 fiale 0,5mg/1ml 
ACTRAPID s2 ADRENALINA S6 
FLEX 5 cartucce 3 ml 100 Ul/mI 5 fiale 1mg/1ml 
ACTRAPID S2 ADRENALINA S6 
FLEX 10 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 1 fiala 0,5mg 1ml 
ADRAFINIL S6 ADRENALINA S6 
2 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA S6 
5 file 1mg1ml ADRENALINA S6 
3 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA S6 
5 fiale0,5mg1ml ADRENALINA S6 
4 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA S6 
5 fiale0,5mg1ml ADRENALINA S6 
5 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA S6 
10 fiale 0,5 mg 1 ml ADRENALINA S6 
6 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA S6 
5 fiale 1mg1ml ADRENALINA S6 
7 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA S6 
10 fiale 1mg1ml ADRENALINA S6 
8 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA S6 
5 fiale0,5mg1ml ADRENALINA S6 
9 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA S6 
5 fiale Img 1 ml ADRENALINA S6 
10 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA S6 
5 fiale0,5mg1ml ADRENALINA S6 
1 fiala 1mg 1ml 
ADRENALINA S6 
50 fiale 0,5 mg 1 ml ADRENALINA S6 
2 fiale 1mg 1ml 
ADRENALINA S6 
5 file 1mg1ml ADRENALINA S6 
3 fiale 1mg 1ml 
ADRENALINA S6 
50 fiale 1mg1ml ADRENALINA S6 
4 fiale 1mg 1ml 
ADRENALINA S6 
5 fiale0,5mg1ml ADRENALINA S6 
5 fiale Img 1mI 
ADRENALINA S6 
5 fiale 1mg1ml ADRENALINA S6 
6 fiale 1mg 1ml 
ADRENALINA S6 
10 fiale 1mg1ml ADRENALINA S6 
7 fiale Img 1mI 
ADRENALINA S6 
10 fiale 0,5 mg 1 ml ADRENALINA S6 
8 fiale 1mg 1ml 
ADRENALINA S6 
5 fiale 0,5mg1ml ADRENALINA S6 
9 fiale 1mg 1ml 
ADRENALINA S6 
5 fiale 1mg1ml ADRENALINA S6 
10 fiale Img 1ml 
ADRENALINA S6 
10 fiale 1mg 1ml ADRENALINA S6 
5 fiale 0,5mg/1ml 
ADRENALINA S6 
50 fiale 1mg 1ml ADRENALINA S6 
10 fiale 0,5mg/1ml 
ADRENALINA S6 


100 fiale 1mg 1ml 


1 flacone EV 50 ml 25% 


5 flaconi 100 ml 200 mcg/ml 


12-5-2009 Supplemento ordinario n. 68 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 108 

ADRENALINA I S6 ALBUM.UM.BEHRING S5 
10 fiale 1mg/1ml 1 flaconcino EV 50 ml 20% 

ADRENALINA | S6 ALBUM.UM.IMMUNO S5 
5 fiale 1mg/1ml 1 flaconcino EV 50 ml 20% + set 

AERFLU | S9 ALBUM.UM.IMMUNO S5 
soluz nebul 30 ml 0,1% 1 flaconcino EV 50 ml 25% + set 

AERFLU I S9 ALBUM.UM.KABI S5 
"AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml 1 flacone EV 20 ml 20% 

AERFLU I S9 ALBUM.UM.KABI S5 
bb nebul 15fl 1mg/2ml 1 flacone EV 50 ml 20% 

AEROLID I S9 ALBUM.UM.KABI S5 
soluz nebul 30 ml 0,1% 1 flacone EV 100 ml 20% 

AEROLID I S9 ALBUMINA BAXTER S5 
AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml 1 flacone 250 ml 50 g/l 

AEROLID I S9 ALBUMINA BAXTER S5 
bb neb 15fl 1mg/2ml 24 flaconi 250ml 50g 

AEROLID I S9 ALBUMINA BAXTER S5 
soluz nebul 30 flaconcini 1 mg/1 ml 1flacone 500mI 50g 

AGATUZ Ill P2 ALBUMINA BAXTER S5 
28 cpr 6,25 mg 10 flaconi 500mI 50g 

AGATUZ Ill P2 ALBUMINA BAXTER S5 
30 cpr 25 mg 1flacone 50mI 200g 

AIRCORT I S9 ALBUMINA BAXTER S5 
sosp inal 200 erog 40 mg 70 flaconi 50mI 200g 

AIRCORT I S9 ALBUMINA BAXTER S5 
sospxinal 400mcg/d 100 1 flacone 100 ml 200 g/I 

AIRCORT I S9 ALBUMINA BAXTER S5 
nebul 20 fiale 0,5 mg/2 ml 56 flaconi 100mI 200g 

AIRCORT I S9 ALBUMINA BAXTER S5 
nebul 20 fiale 1 mg/2 ml 1 flacone EV 50 ml 250 g/l 

ALABASTER I S9 ALBUMINA BAXTER S5 
soluz inal 120 erog 100/6 mcg 70 flaconi 50mI 250g 

ALABASTER I S9 ALBUMINA BAXTER S5 
soluz inal 180 erog 100/6 mcg 1 flacone 100ml 250g 

ALBITAL I S5 ALBUMINA BAXTER S5 
1 flacone EV 50 ml 25 g/100 mI+ set 56 flaconi 100mI 250g 

ALBITAL I S5 ALBUMINA GRIFOLS S5 
1 flaconcino EV 50 ml 20% + set 1 flacone EV 50 ml 20% 

ALBUM.U.KED. I S5 ALBUMINA GRIFOLS S5 
1 flacone IV 50 ml 25% + set 1 flacone EV 100 ml 20% 

ALBUM.U.KED. I S5 ALBUMINA GRIFOLS S5 
1 flacone IV 100 ml 25% + set 1 flacone 100 ml 5% 

ALBUM.U.KED. I S5 ALBUMINA GRIFOLS S5 
1 flacone 50 ml 209/100mI 1 flacone 250 ml 5% 

ALBUM.U.KED. I S5 ALBUMINA GRIFOLS S5 
1 flacone 100 ml 209/100mI 1 flacone 500 ml 5% 

ALBUM.UM.BAXTER I S5 ALBUMINA GRIFOLS S5 
1 flaconcino EV 50 ml 20% 1 flacone 50mI 

ALBUM.UM.BAXTER I S5 ALBUMINA GRIFOLS S5 
1 flacone IV 100 ml 20% 1flacone 100mI 

ALBUM.UM.BAXTER I S5 ALBUMINA LFB S5 
1 flacone EV 250 ml 5% 5 flaconi 50 ml 200 mcg/ml 

ALBUM.UM.BAXTER I S5 ALBUMINA LFB S5 
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gel 10bust 25mg 
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ALBUREX I S5 ALIFLUS DISKUS 50/250 I S3 
1 flacone 20 ml 5% 60 dosi polv inal 
ALBUREX I S5 ALIFLUS DISKUS 50/250 Il S9 
1 flacone 100 ml 5% 3inal60d 
ALBUREX I S5 ALIFLUS DISKUS 50/500 I S3 
1 flacone 250 ml 5% inal 28d 
ALBUREX I S5 ALIFLUS DISKUS 50/500 I S3 
1 flacone 500 ml 5% 60 dosi polv inal 
ALBUREX I S5 ALIFLUS DISKUS 50/500 Il S9 
1 flacone 50 ml 20% 3inal60d 
ALBUREX I S5 ALITEROL I S3 
1 flacone 100 ml 20% 60 cps polvere 12 mcg 
ALBUREX I S5 ALITEROL I S3 
1 flacone 50 ml 25% 100 cps polvere 12 mcg 
ALBUREX I S5 ALMEIDA I S3 
1 flacone 100 ml 25% soluz OS NEBUL 15 ml 375 + 75 mg/100 ml 
ALBUTEIN I S5 ALMEIDA I S3 
1 flacone 250 ml 5% os nebul 30 monod 0,5 ml 1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml 
ALBUTEIN I S5 ALPRENOLOLO Ill P2 
1 flacone 500 ml 5% 
AMFEPRAMONE Il S6 
ALBUTEIN I S5 
1 flaconcino EV 50 ml 20% AMFETAMINE I s6 
ALBUTEIN I S5 AMFETAMINIL Il S6 
1 flaconcino EV 50 ml 25% AMIDOLITE | S5 
ALCOL Il P1 10 flaconi vetro 250 ml 6% 
ALDACTAZIDE I S5 AMIDOLITE I SS 
20 cpr 25 mg +25 mg 10 flaconi vetro 500 ml 6% 
ALDACTONE I S5 AMIDOLITE I S5 
16 cps 25 mg 10 flaconi polietilene 250 ml 6% 
ALDACTONE I S5 AMIDOLITE I S5 
10 conf 100 mg 10 sacche 250 ml 6% 
ALIFLUS Il S9 AMIDOLITE | S5 
diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 100 20 sacche 250 ml 6% 
ed AMIDOLITE I S5 
ALIFLUS Il S9 10 sacche 500 ml 6% 
dae 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 250 AMIDOLITE | S5 
20 sacche 500 ml 6% 
ALIFLUS Il S9 
diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500 AMIDOLITE I SS 
LC] 10 sacche 1.000 ml 6% 
ALIFLUS I S3 AMIFENAZOLO Il S6 
sosp inal 120 erog 25/500 mcg 
AMILORIDE I S5 
ALIFLUS I S3 
sosp inal 120 erog 25/125 mcg AMINEPTINA Il S6 
ALIFLUS Il S9 ANDRIOL | SI 
evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 30 cps 40 mg 
inalatore da 120 dosi 
ANDRIOL I S1 
ALIFLUS DISKUS 50/100 I S3 60 cps 40 mg 
inal 28d 
ANDROGEL I S1 
ALIFLUS DISKUS 50/100 I S3 gel 1bust 25mg 
60 dosi polv inal 
ANDROGEL I S1 
ALIFLUS DISKUS 50/100 I S3 gel 2bust 25mg 
3 inalatori 60 dosi polv inal 
ANDROGEL I S1 
ALIFLUS DISKUS 50/250 Il S9 gel 7bust 25mg 
inal 28d 
ANDROGEL I S1 


2 fiale 1.000 UI 10 mi 


1 penna SC 300 U.I. 3 ml 
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ANDROGEL S1 APIDRA s2 
gel 14bust 25mg 4 fiale 1.000 UI 10 ml 
ANDROGEL S1 APIDRA s2 
gel 28bust 25mg 5 fiale 1.000 UI 10 ml 
ANDROGEL S1 APIDRA s2 
gel 30bust 25mg 1 cartuccia 3 ml 100 UI/mI 
ANDROGEL S1 APIDRA s2 
gel 50bust 25mg 3 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 
ANDROGEL S1 APIDRA s2 
gel 60bust 25mg 4 cartucce 3 ml 100 Ul/mI 
ANDROGEL S1 APIDRA s2 
gel 90bust 25mg 5 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 
ANDROGEL S1 APIDRA s2 
gel 100bust 25mg 6 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 
ANDROGEL S1 APIDRA s2 
gel 1bust 50mg 8 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 
ANDROGEL S1 APIDRA s2 
gel 2bust 50mg 9 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 
ANDROGEL S1 APIDRA s2 
gel 7bust 50mg 10 cartucce 3 ml 100 UI/mI 
ANDROGEL S1 APIDRA s2 
gel 10bust 50mg 1 penna 3 ml 100UI/mI 
ANDROGEL S1 APIDRA s2 
gel 14bust 50mg 3 penne 3 ml 100UI/ml 
ANDROGEL S1 APIDRA s2 
gel 28bust 50mg 4 penne 3 ml 100UI/ml 
ANDROGEL S1 APIDRA s2 
30 buste 50 mg 5 penne 3 ml 100UI/mI 
ANDROGEL S1 APIDRA s2 
gel 50bust 50mg 6 penne 3 ml 100UI/mI 
ANDROGEL S1 APIDRA s2 
gel 60bust 50mg 8 penne 3 ml 100UI/mI 
ANDROGEL S1 APIDRA s2 
gel 90bust 50mg 9 penne 3 ml 100UI/ml 
ANDROGEL S1 APIDRA s2 
gel 100bust 50mg 10 penne 3 ml 100UI/mI 
ANDROST-4-ENE-3ALFA, 17ALFA-DIOLO S1 APIDRA s2 
1 cartuccia OPTICLICK 3 ml 100 Ul/ml 
ANDROST-4-ENE-3ALFA,17BETA-DIOLO Shi 
APIDRA s2 
ANDROST-4-ENE-3BETA,17ALFA-DIOLO S1 3 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/mi 
ANDROST-5-ENE-3ALFA,17ALFA-DIOLO S1 APIDRA s2 
ANDROST-5-ENE-3ALFA,17BETA-DIOLO SI cai ORTI EL ess mi COC mi 
APIDRA s2 
ANDROST-5-ENE-3BETA,17ALFA-DIOLO S1 
5 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/mI 
ANDROSTENEDIOLO S1 APIDRA s2 
ANDROSTENEDIONE S1 6 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/ml 
ANTIDRASI s5 AFIDRA e 
20 cpr 50 mg 8 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/mI 
ANTIDRASI S5 AFIDRA S2 
5 fiale EV 75 mg + 5 fiale solv 2,5 ml 9 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/mI 
APIDRA s2 AFIDRA SE 
1 fiala 1.000 UI 10 ml 10 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/mI 
APIDRA s2 APIDRA s2 


1 siringa SC EV 300 mcg 0,6 ml 
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sosp inal 120 erog 25 mcg 
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APIDRA S2 ARANESP I S2 
3 penne SC 300 U.I. 3 ml 4 siringhe SC EV 300 mcg 0,6 mi 
APIDRA S2 ARANESP I S2 
4 penne SC 300 U.I. 3 ml 1 fiala SC EV 15 mcg 1 ml 
APIDRA S2 ARANESP Il S2 
solostar 5 penne SC 300 U.I. 3 ml 4 fiale SC EV 15 mcg 1 ml 
APIDRA S2 ARANESP I S2 
6 penne SC 300 U.I. 3 ml 1 fiala SC EV 25 mcg 1 ml 
APIDRA S2 ARANESP I S2 
8 penne SC 300 U.I. 3 ml 4 fiale SC EV 25 mcg 1 ml 
APIDRA S2 ARANESP I S2 
9 penne SC 300 U.I. 3 ml 1 fiala SC EV 40 mcg 1 ml 
ARANESP S2 ARANESP I S2 
1 siringa SC EV 10 mcg 0,4 ml 4 fiale SC EV 40 mcg 1 ml 
ARANESP S2 ARANESP I S2 
4 siringhe SC EV 10 mcg 0,4 ml 1 fiala SC EV 60 mcg 1 ml 
ARANESP S2 ARANESP I S2 
1 siringa SC EV 15 mcg 0,375 ml 4 fiale SC EV 60 mcg 1 ml 
ARANESP S2 ARANESP I S2 
4 siringhe SC EV 15 mcg 0,375 ml 1 siringa SC EV 500 mcg 1 ml 
ARANESP S2 ARANESP Il S2 
1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml 4 siringhe SC EV 500 mcg 1 ml 
ARANESP S2 ARANESP |l S2 
4 siringhe SC EV 20 mcg 0,5 ml SC 1 penna 10 mcg 0,4ML 
ARANESP S2 ARANESP I S2 
1 siringa SC EV 30 mcg 0,3 mi SC 1 penna 15 mcg 0,375ML 
ARANESP S2 ARANESP I S2 
4 siringhe SC EV 30 mcg 0,3 ml 1 penna SC 20 mcg 0,5 
ml 
ARANESP S2 
1 siringa SC EV 40 mcg 0,4 ml ARANESF I S2 
SC 1 penna 30 mcg 0,3ML 
ARANESP S2 
4 siringhe SC EV 40 mcg 0,4 ml ARANESE I 32 
SC 1 penna 50 mcg 0,5ML 
ARANESP S2 
1 siringa SC EV 50 mcg 0,5 ml ARANESP 1 -;52 
1 penna SC 60 mcg 0,3 
ARANESP S2 ml 
4 siringhe SC EV 50 mcg 0,5 ml ARANESP I S2 
ARANESP S2 1 penna SC 80 mcg 0,4 
1 siringa SC EV 60 mcg 0,3 ml cl 
ARANESP s2 ARANESP Mio 
4 siringhe SC EV 60 mcg 0,3 ml Penna SC 100 mcg 0,5 
DINE Sé ARANESP I s2 
1 siringa SC EV 80 mcg 0,4 ml 1 penna SC 150 mcg 0,3 
ARANESP s2 ml 
4 siringhe SC EV 80 mcg 0,4 ml ARANESP | S2 
ARANESP s2 1 penna SC 300 mcg 0,6 
ml 
1 siringa SC EV 100 mcg 0,5 ml 
n ARANESP I S2 
QUANDSE 1 penna SC 500 mcg 1 
4 siringhe SC EV 100 mcg 0,5 mi ml 
ARANESP s2 ARANESP | S2 
1 siringa SC EV 150 mcg 0,3 ml 1 penna SC 40 mcg 0,4 
ml 
ARANESP S2 
4 siringhe SC EV 150 mcg 3 ml ARGOTONE Il S6 
gtt rinol 20 ml 
ARANESP S2 
ARIAL I S3 


3 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


nebul 30fl 1mg 
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ARIAL DISKUS S3 ASSIEME S9 
60 dosi 50 mcg polv inal 2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 

ARIMIDEX S4 ASSIEME S9 
28 cpr 1 mg 10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 

ARIMIDEX s4 ASSIEME S9 
30 cpr 1 mg 18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 

ARIMIDEX S4 ASSIEME S9 
84 cpr 1 mg 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg 

ARIMIDEX s4 ASSIEME S9 
20 cpr 1 mg 2 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 

ARIMIDEX S4 ASSIEME S9 
100 cpr 1 mg 3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 

ARIMIDEX S4 ASSIEME S9 
300 cpr 1 mg 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 

AROMASIN S4 ASSIEME S9 
15 cprriv 25 mg 18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 

AROMASIN S4 ASSIEME S9 
20 cpr riv 25 mg 1 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal 

AROMASIN S4 ASSIEME S9 
30 cpr riv 25 mg 2 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal 

AROMASIN S4 ASSIEME S9 
90 cpr riv 25 mg 3 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal 

AROMASIN s4 ASSIEME I S3 
100 cpr riv 25 mg 10 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal 

AROMASIN S4 ASSIEME Il S9 
120 cpr riv 25 mg 10 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal 

ASMACORTONE Il S9 ASSIEME MITE I S3 
5 fiale IM EV 8 mg + 5 fiale solv 2 ml 1 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 

ASMACORTONE Il S9 ASSIEME MITE I S3 
IM EV 1 fiala 8mg + fiala 2mI 2 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 

ASMACORTONE Il S9 ASSIEME MITE I S3 
IM EV 1 fiala 20mg + fiala 2ml 3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 

ASMACORTONE Il S9 ASSIEME MITE Il S9 
5 fiale IM EV 20 mg + 5 fiale solv 2 ml 10 monod 60 dosi 80/4,5mcg polv inal 

ASMAFLU Il S9 ASSIEME MITE I S3 
soluz nebul 30 ml 0,1% 18 monod 60 dosi 80/4,5 polv inal 

ASMAFLU Il S9 ASSIEME MITE Il S9 
"BB"" soluz nebul 15 fiale 1 mg 2 ml 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 

ASMAFLU Il S9 ASSIEME MITE I S3 
"AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml 2 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 

ASSIEME Il S9 ASSIEME MITE I S3 
1 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 3 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 

ASSIEME Il S9 ASSIEME MITE S9 
10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 10 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 

ASSIEME I S3 ASSIEME MITE S9 
3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 18 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 

ASSIEME I S3 ASSOLID S9 
2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal soluz nebul 30 ml 0,1% 

ASSIEME | S3 ASTIAN S9 
18 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal nebul 15fl 1mg 

ASSIEME Il S9 ASTIAN S9 
120 erog 160/4,5 mcg aerosol nebul 15fl 2mg 

ASSIEME | S3 ASTIAN S9 
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ASTIAN Il S9 ATENOLOLO CL.RAT. Ill P2 
nebul 30fl 0,5 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENIGRON I P2 ATENOLOLO CL.RAT. I S5 
28 cpr 100 mg + 25 mg 28 cpr 100 + 25 mg 

ATENOL I P2 ATENOLOLO CL.SAN Ill P2 
50 cpr 100 mg 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 

ATENOLOLO I P2 ATENOLOLO CL.SAND I S5 
42 cprriv 100 mg 14 cpr 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO I P2 ATENOLOLO CL.SAND III P2 
14 cpr 100 mg 14 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO I P2 ATENOLOLO CL.SAND III P2 
42 cpr 100 mg 28 cpr 100+25 mg 

ATENOLOLO I P2 ATENOLOLO CL.SAND I S5 
42 cpr 100 mg 20 cpr 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO I P2 ATENOLOLO CL.SAND III P2 
42 cpr 100 mg 30 cpr 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO AAXTON I P2 ATENOLOLO CL.SAND I S5 
100 cpr 50 mg 50 cpr 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO AAXTON I P2 ATENOLOLO CL.SAND I S5 
50 cpr riv 100mg 56 cpr 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO AAXTON I P2 ATENOLOLO CL.SAND I S5 
100 cpr 100 mg 98 cpr 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO AAXTON | P2 ATENOLOLO CL.SAND I S5 
50 cpr riv 50mg 20 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO ABC I P2 ATENOLOLO CL.SAND I S5 
14 cpr riv 100 mg 30 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO ABC I P2 ATENOLOLO CL.SAND I S5 
42 cpr riv 100 mg 50 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO ALTER I P2 ATENOLOLO CL.SAND I S5 
50 cpr 100 mg 56 cpr 100 +25 mg 

ATENOLOLO ANG. I P2 ATENOLOLO CL.SAND III P2 
50 cpr riv 50 mg 98 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO ANG. I P2 ATENOLOLO CLORT. III P2 
50 cpr riv 100 mg 30 cpr 100 + 25 mg 

ATENOLOLO CL.DOC S5 ATENOLOLO CLORTALIDONE AUROBINDO III P2 
28 cpr 100 mg + 25 mg 30 cpr 100 mg + 25 mg 

ATENOLOLO CL.DOC II P2 ATENOLOLO DOC Ill P2 
28 cpr 50 mg + 12,5 mg 14 cpr 100 mg 

ATENOLOLO CL.DOROM S5 ATENOLOLO DOC III P2 
"MITE" 28 cpr riv 50 mg + 12,5mg 42 cpr 100 mg 

ATENOLOLO CL.DOROM II P2 ATENOLOLO EG III P2 
28 cpr riv 100 mg + 25 mg 20 cpr 50 mg 

ATENOLOLO CL.EG S5 ATENOLOLO EG Ill P2 
28 cpr 100 mg +25 mg 50 cpr 50 mg 

ATENOLOLO CL.EG Ill P2 ATENOLOLO EG Ill P2 
28 cpr 50 mg + 12,5 mg 100 cpr 50 mg 

ATENOLOLO CL.HEX. S5 ATENOLOLO EG III P2 
30 cpr riv 100 mg + 25 mg 20 cpr 100 mg 

ATENOLOLO CL.HEX. III P2 ATENOLOLO EG III P2 
30 cpr riv 50 mg+ 12,5 mg 50 cpr 100 mg 

ATENOLOLO CL.M.G. II P2 ATENOLOLO EG III P2 
28 cpr 100 mg +25 mg 100 cpr 100 mg 

ATENOLOLO CL.M.G. II P2 ATENOLOLO FG III P2 


28 cpr 50 mg + 12,5 mg 


42 cpr 100 mg 
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ATENOLOLO GERMED PLIVA Il P2 ATENOLOLO SAND. Ill P2 
50 cpr 100 mg 28 cpr 100 mg 
ATENOLOLO HEXAL Il P2 ATENOLOLO SAND. Ill P2 
50 cpr riv 100 mg 30 cpr 100 mg 
ATENOLOLO HEXAL Il P2 ATENOLOLO SAND. Ill P2 
42 cpr riv 100 mg 56 cpr 100 mg 
ATENOLOLO HEXAN Il P2 ATENOLOLO SAND. Ill P2 
50 cpr riv 50 mg 60 cpr 100 mg 
ATENOLOLO 1.G. Il P2 ATENOLOLO SAND. Ill P2 
42 cpr 100mg 98 cpr 100 mg 
ATENOLOLO IPSO Il P2 ATENOLOLO SAND. Ill P2 
42 cpr 100 mg 100 cpr 100 mg 
ATENOLOLO M.G. Il P2 ATENOLOLO SAND. Ill P2 
42 cpr 100 mg 300 cpr 100 mg 
ATENOLOLO M.G. Il P2 ATENOLOLO SAND. III P2 
50 cpr 100 mg 500 cpr 100 mg 
ATENOLOLO RATIO Il P2 ATENOLOLO SAND. III P2 
14 cpr riv 100 mg 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO RATIO. Il P2 ATENOLOLO TAD PHARMA III P2 
14 cpr 100mg 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO RATIO. Il P2 ATENOLOLO TEVA Ill P2 
50 cpr 100 mg 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO RK Il P2 ATERMIN Ill P2 
42 cpr 100 mg 14 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. Il P2 ATERMIN Ill P2 
14 cpr 50 mg 42 cpr 100mg 
ATENOLOLO SAND. Il P2 ATIMOS S3 
50 cpr 50 mg polvxinal 12mcg 60d 
ATENOLOLO SAND. Il P2 ATIMOS S3 
14 cpr 100mg polvxinal 12mcg 100d 
ATENOLOLO SAND. Il P2 ATIMOS S3 
50 cpr 100 mg solxinal 6mcg 100d 
ATENOLOLO SAND. Il P2 ATIMOS S3 
20 cpr 50 mg solxinal 6mcg 120d 
ATENOLOLO SAND. Il P2 ATIMOS S3 
28 cpr 50 mg soluz inal 100 dosi 12 mcg 
ATENOLOLO SAND. Il P2 ATIMOS S3 
30 cpr 50 mg solxinal 12mcg 120d 
ATENOLOLO SAND. Il P2 ATINORM S5 
56 cpr 50 mg 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 
ATENOLOLO SAND. Il P2 BAMBUTEROLO S3 
60 cpr 50 mg 
BECLOFAX 100 Il S9 
ATENOLOLO SAND. Il P2 sospxinal 100mcg 
98 50 
SREDa ig BECLOFAX 250 Il S9 
ATENOLOLO SAND. Il P2 sospxinal 250mcg 
100 cpr 50 mg 
BECLOFAX 50 Il S9 
ATENOLOLO SAND. Il P2 sospxinal 50mcg 
300 cpr 50 mg 
BECLOJET Il S9 
ATENOLOLO SAND. Il P2 spray 200d 50mcg c/er 
500 cpr 50 mg 
BECLOJET Il S9 
ATENOLOLO SAND. Il P2 spray 200d 250mcgc/er 
20 cpr 100 mg 
BECLOMETASONE Il S9 
ATENOLOLO SAND. Il P2 
21 BECLOMETASONE LPB Il S9 
cpr 100 mg 
spray 50mcg 


1 siringa 3.000 U.i. 0,3 ml 
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BECLOMETASONE LPB I S9 BETAADALAT Ill P2 
spray 250mc 28 cps 
BECLOMETASONE NOR I S9 BETACLAR Ill P2 
250mcg 200d coll 30 monod 0,50% 
BECLOMETASONE NOR I S9 BETACLAR Ill P2 
50mcg 200d coll 30 monod 0,25% 
BECLONEB I S9 BETADES Ill P2 
aer 10f 1d 2ml 0,04% 40 cpr 80 mg 
BECLONEB I S9 BETAMETASONE FAR.MI Il S9 
aer 20fl 1d 0,8mg/2ml 3 fiale 4mg 1 ml 
BECOLEX I S9 BETOPTIC Il P2 
10 clismi 3mg 60mI coll 5 ml 0,5% 
BECOLEX I S9 BETOPTIC Il P2 
10 cpr 5 mg rilascio prolungato coll 10mI 0,5% 
BECOLEX I S9 BETOPTIC Il P2 
30 cpr 5 mg rilascio prolungato 3 monod coll 5ml 0,5% 
BECOTIDE I S9 BEVANTOLOLO Il P2 
"50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone da 200 
erogazioni BICONCOR Il P2 
14 cprriv5 mg+12,5m 
BECOTIDE I S9 z L) Li 
"250 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone da 200 BICONCOR Il P2 
erogazioni 28 cpr riv 5 mg+ 12,5 mg 
BECOTIDE A I S9 BICONCOR Il P2 
flacone 200mcg/mi sosp da nebulizzare con contagocce 14 cpr riv 10 mg +25 mg 
BEMEDREX I S9 BICONCOR Il P2 
easyhaler inal 200mcg 28 cpr riv 10 mg +25 mg 
BEMEDREX I S9 BIDICLIN Il S9 
easyhaler 100mcg 200d 10 clismi 3mg 60mI 
BEMEDREX I S9 BIDICLIN Il S9 
easyhaler 100mcg c/co 10 cpr 5 mg rilascio prolungato 
BEMEDREX I S9 BIDICLIN Il S9 
easyhaler 100mcg2x200 30 cpr 5 mg rilascio prolungato 
BEMEDREX I S9 BIFRIZIDE I S5 
easyhaler 400mcg 100d 14 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
BEMEDREX I S9 BIFRIZIDE I S5 
easyhaler 400mcg c/co 28 cprriv 30 mg+ 12,5 mg 
BEMEDREX I S9 BIFRIZIDE I S5 
easyhaler 400mcg2x100 30 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
BEMEDREX I S9 BIFRIZIDE I S5 
easyhaler 200mcg2x200 50 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
BEMEDREX I S9 BIFRIZIDE I S5 
easyhaler 200mcg 200d 56 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
BENDROFLUMETIAZIDE I S5 BIFRIZIDE | S5 
BENTELAN I S9 100 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
10 cpr eff 0,5 mg BIFRIZIDE I S5 
BENTELAN I S9 90 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
3 fiale IM EV 4mg 2 ml BINOCRIT I S2 
BENTELAN I S9 1 siringa 1.000 U.I. 0,5 ml 
6 fiale 1,5mg2 ml BINOCRIT I S2 
BENTELAN R I S9 6 siringhe 1000UI 0,5mI 
10 cpreff 1 mg BINOCRIT I S2 
BENZFETAMINA I S6 1 siringa 2.000 U.I. 1 ml 
BINOCRIT I S2 
BENZILPIPERAZINA I S6 a 
6 siringhe 2000UI 1ml 
BENZOTIAZIDE I S5 BINOCRIT I s2 


100 cpr riv 10 mg 


56 cpr riv 5 mg 
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BINOCRIT s2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
6 siringhe 3000UI 0,3mI 14 cpr riv 10 mg 

BINOCRIT S2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
1 siringa 4.000 U.I. 4 ml 30 cpr riv 5 mg 

BINOCRIT s2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
6 siringhe 4000UI 0,4mI 28 cpr riv 10 mg 

BINOCRIT S2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
1 siringa 5.000 U.I. 5 ml 56 cpr riv 10 mg 

BINOCRIT s2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
6 siringhe 5000UI 0,5mI 20 cpr riv 10 mg 

BINOCRIT s2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
1 siringa 6.000 U.I. 6 ml 30 cpr riv 10 mg 

BINOCRIT s2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
6 siringhe GOOQOUI 0,6mI 50 cpr riv 10 mg 

BINOCRIT s2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
1 siringa 8.000 U.I. 0,8 ml 60 cpr riv 10 mg 

BINOCRIT S2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
6 siringhe 8000UI 0,8ml 100 cpr riv 10 mg 

BINOCRIT S2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
1siringa 10000UI 1ml 14 cpr riv 10 mg 

BINOCRIT s2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
6 siringhe 1000001 1ml 28 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO DOC P2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
30 cpr riv 5 mg 56 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO DOC P2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
50 cpr riv 5 mg 30 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO DOC P2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
60 cpr riv 5 mg 50 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO DOC P2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
100 cpr riv 5 mg 50 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO DOC P2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
20 cpr riv 5 mg 50 cpr riv 10 mg 

BISOPROLOLO DOC P2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
14 cpr riv 5 mg 60 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO DOC P2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
28 cpr riv 5 mg 100 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO DOC P2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
56 cpr riv 5 mg 14 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO DOC P2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
30 cpr riv 5 mg 28 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO DOC P2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
50 cpr riv 5 mg 56 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO DOC P2 BISOPROLOLO DOC Il P2 
50 cpr riv 5 mg 20 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO DOC P2 BISOPROLOLO EG Il P2 
20 cpr riv 10 mg 14 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO DOC P2 BISOPROLOLO EG Il P2 
30 cpr riv 10 mg 28 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO DOC P2 BISOPROLOLO EG Il P2 
50 cpr riv 10 mg 30 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO DOC P2 BISOPROLOLO EG Il P2 
60 cpr riv 10 mg 50 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO DOC P2 BISOPROLOLO EG Il P2 
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BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO EG Ill P2 
100 cpr riv 5 mg 14 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO EG III P2 
14 cpr riv 10 mg 20 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WIN III P2 
20 cpr riv 10 mg 30 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WIN III P2 
28 cpr riv 10 mg 50 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WIN Ill P2 
30 cpr riv 10 mg 60 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WIN III P2 
50 cpr riv 10 mg 100 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WIN Ill P2 
56 cpr riv 10 mg 14 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WIN III P2 
100 cpr riv 10 mg 28 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WIN III P2 
20 cpr riv 5 mg 56 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WIN III P2 
14 cpr riv 10 mg 20 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WIN III P2 
20 cpr riv 10 mg 30 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WIN Ill P2 
28 cpr riv 10 mg 50 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WIN III P2 
30 cpr riv 10 mg 60 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WIN Ill P2 
50 cpr riv 10 mg 100 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WIN III P2 
56 cpr riv 10 mg 14 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WIN III P2 
100 cpr riv 10 mg 56 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WIN III P2 
30 cpr riv 10 mg 30 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WIN III P2 
50 cpr riv 10 mg 50 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WIN III P2 
30 cpr riv 10 mg 50 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WIN III P2 
50 cpr riv 10 mg 20 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WINT III P2 
50 cpr riv 5 mg 20 cpr riv 5 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WINT Ill P2 
30 cpr riv 5 mg 30 cpr 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WINT Ill P2 
50 cpr riv 10 mg 50 cpr 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WINT III P2 
28 cpr riv 5 mg 50 cpr 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WINT III P2 
50 cpr riv 5 mg 20 cpr 10mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WINT III P2 
56 cpr riv 5 mg 30 cpr 10 mg 

BISOPROLOLO EG P2 BISOPROLOLO WINT III P2 


100 cpr riv 5 mg 


50 cpr 10 mg 
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BISOPROLOLO \WINT Ill P2 BLOPRESID I S5 
60 cpr 10mg 14 cpr 16 mg + 12,5 mg 
BISOPROLOLO \WINT Ill P2 BLOPRESID I S5 
100 cpr 10 mg 20 cpr 16 mg + 12,5 mg 
BISOPROLOLO \WINT Ill P2 BLOPRESID I S5 
14 cpr 10 mg 28 cpr 16 mg + 12,5 mg 
BISOPROLOLO \WINT Ill P2 BLOPRESID I S5 
28 cpr 10mg 50 cpr 16 mg + 12,5mg 
BISOPROLOLO \WINT Ill P2 BLOPRESID I S5 
56 cpr 10 mg 56 cpr 16 mg + 12,5mg 
BISOPROLOLO \WINT Ill P2 BLOPRESID I S5 
30 cpr riv 5 mg 98 cpr 16 mg + 12,5 mg 
BISOPROLOLO \WINT III P2 BLOPRESID I S5 
50 cpr riv 5 mg 100 cpr 16 mg + 12,5mg 
BISOPROLOLO \WINT Ill P2 BLOPRESID I S5 
28 cpr 10mg 300 cpr 16 mg + 12,5 mg 
BISOPROLOLO \WINT Ill P2 BODINET Il S9 
60 cpr riv 5 mg nebul 20monod 0,5mg/2m 
BISOPROLOLO \WINT Ill P2 BODINET Il S9 
100 cpr riv 5 mg nebul 20monod 1mg/2ml 
BISOPROLOLO \WINT Ill P2 BODIX Il S9 
14 cpr riv 5 mg nebul 20 fiale 0,5 mg/2 ml 
BISOPROLOLO \WINT Ill P2 BODIX Il S9 
28 cpr riv 5 mg nebul 20 fiale 1 mg/2 ml 
BISOPROLOLO \WINT Ill P2 BOLANDIOLO I SI 
56 cpr riv 5 mg 
BOLASTERONE I SI 
BITOLTEROLO S3 
BOLDENONE I SI 
BIWIND S3 
nebul os fl 15ml FOLBIONE LA 
BIWIND s3 BOPINDOLOLO Ill P2 
os nebul 30 monod 0,5 ml 1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml BOREAX I S3 
BLOCADREN Ill P2 polvxinal 60erog 12mcg 
40 cpr 10 mg BOREAX I S3 
BLOPRESID S5 polvxinal 100erog 12mcg 
7 cpr8mg+ 12,5mg BOREAX I S3 
BLOPRESID S5 solxinal 100erog 6mcg 
14 cpr 8 mg + 12,5 mg BOREAX I S3 
BLOPRESID S5 solxinal 120erog 6mcg 
20 cpr 8 mg + 12,5mg BOREAX I S3 
BLOPRESID S5 solxinal 100erog 12mcg 
28 cpr 8 mg + 12,5mg BOREAX I S3 
BLOPRESID S5 solxinal 120erog 12mcg 
50 cpr 8mg+ 12,5mg BREVA I S3 
BLOPRESID S5 200 erog aerosol 
56 cpr8mg+ 12,5mg BREVA I S3 
BLOPRESID S5 soluz os / nebul 15 ml 
ReSpremogal2:5,Mm9 BREVIBLOC Il P2 
BLOPRESID S5 5 fiale infus 100 mg 10 ml 
98 cpr 8 mg + 12,5 mg BREVIBLOC Il P2 
BLOPRESID S5 1 flacone infus 250 ml 10 mg/ml 
100 cpr 8 mg + 12,5 mg BRICANYL I S3 
BLOPRESID S5 200 dosi polv inal 
300 RES mgti12.5,m9 BRINZOLAMIDE I S5 
BLOPRESID ne BROMANTAN Il S6 
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BRONCOTURBINAL Il S9 
aeros 200er 50 

BRONCOVALEAS S3 
scir 120 ml 

BRONCOVALEAS S3 
200 erog aerosol 

BRONCOVALEAS S3 
soluz nebul 15 ml 500 mg/100 ml 

BRONCOVALEAS S3 
25 cpr2mg 

BRONCOVALEAS S3 
sosp inal 200 erog 100 mcg 

BUDESONIDE Il S9 
1 cart. 50 dosi 400 mcg 

BUDESONIDE Il S9 
1 cart. 100 dosi 400 mcg 

BUDESONIDE Il S9 
2 cart. 100 dosi 400 mcg 

BUDESONIDE Il S9 
inal. + cart. 100 dosi 400 mcg 

BUDESONIDE Il S9 
inal. + 2 cart. 100 dosi 400 mcg 

BUDESONIDE II S9 
10 cart. 50 dosi 

BUDESONIDE Il S9 
10 cart. 100 dosi 

BUDESONIDE Il S9 
inal. + cart. 50 dosi 400 mcg 

BUDESONIDE VIAT. Il S9 
ric 1cart2,18 

BUDESONIDE VIAT. Il S9 
ric 2cart2,18 

BUDESONIDE VIAT. Il S9 
ric 1cart100d 

BUDESONIDE VIATRIS Il S9 
100 dosi 200 mcg polv inal 

BUDESONIDE VIATRIS Il S9 
1cart 2,189 

BUDESONIDE VIATRIS Il S9 
2cart 2,18g 

BUDEXAN II S9 
nebul 20 fiale 0,5 mg/2 ml 

BUDEXAN Il S9 
nebul 20 fiale 1 mg/2 ml 

BUDIAIR Il S9 
inal 200d 200mcg 

BUDIAIR Il S9 
inal 200d 200mcg jet 

BUDINEB Il S9 
nebul 20 fiale 0,5 mg/2 ml 

BUDINEB Il S9 
nebul 20 fiale 1 mg/2 ml 

BUMETANIDE | S5 

BUNOLOLO III P2 


BUPRANOLOLO Ill P2 

BUTIZIDE I S5 

BUTORFANOLO Il S7 

CALUSTERONE I SI 

CAPITAL Il S9 
3 fiale 4 mg/1 ml 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
28 cpr 50mg+25mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
30 cpr 50 mg + 25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
56 cpr 50 mg +25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
60 cpr 50 mg + 25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
84 cpr 50 mg + 25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
90 cpr 50 mg + 25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
100 cpr 50 mg + 25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
112 cpr 50 mg +25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
120 cpr 50 mg + 25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
168 cpr 50 mg + 25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
180 cpr 50 mg + 25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
12 cpr 50 mg +25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
20 cpr 50 mg +25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
28 cpr 50 mg +25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
30 cpr 50 mg + 25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
50 cpr 50 mg +25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
60 cpr 50 mg + 25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
100 cpr 50 mg + 25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
10 cpr 50 mg +25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
12 cpr 50 mg +25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
20 cpr 50 mg +25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
28 cpr 50 mg +25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 
30 cpr 50 mg +25 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 


60 cpr 50 mg + 25 mg 


12-5-2009 


Supplemento ordinario n. 68 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 108 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE S5 CARDICOR III P2 
50 cpr 50 mg +25 mg 30 cpr riv 3,75 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE S5 CARDICOR III P2 
100 cpr 50 mg + 25 mg 50 cpr riv 3,75 mg 

CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM]) S5 CARDICOR Il P2 
12 cpr50mg+25mg 56 cpr riv 3,75 mg 

CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL S5 CARDICOR Il P2 
12 cpr 50 mg + 25 mg 60 cpr riv 3,75 mg 

CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE M.G. S5 CARDICOR Il P2 
12 cpr 50 mg + 25 mg 90 cpr riv 3,75 mg 

CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ S5 CARDICOR Il P2 
12 cpr 50 mg + 25 mg 100 cpr riv 3,75 mg 

CARAVEL Ill P2 CARDICOR Il P2 
28 cpr 6,25 mg 20 cpr riv 5 mg 

CARAVEL Ill P2 CARDICOR Il P2 
30 cpr 25 mg 28 cpr riv 5 mg 

CARDIAZOL PARACODINA Il S6 CARDICOR Il P2 
gtt os 10 ml 30 cpr riv 5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR Il P2 
28 cpr riv 1,25 mg 50 cpr riv 5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR Il P2 
20 cpr riv 1,25 mg 56 cpr riv 5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR Il P2 
30 cpr riv 1,25 mg 60 cpr riv 5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR HI P2 
50 cpr riv 1,25 mg 90 cpr riv 5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR II P2 
56 cpr riv 1,25 mg 100 cpr riv 5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR III P2 
60 cpr riv 1,25 mg 20 cpr riv 7,5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR III P2 
90 cpr riv 1,25 mg 28 cpr riv 7,5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR III P2 
100 cpr riv 1,25 mg 30 cpr riv 7,5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR Il P2 
20 cpr riv 2,5 mg 50 cpr riv 7,5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR Il P2 
28 cpr riv 2,5 mg 56 cpr riv 7,5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR Il P2 
30 cpr riv 2,5 mg 60 cpr riv 7,5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR Il P2 
50 cpr riv 2,5 mg 90 cpr riv 7,5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR Il P2 
56 cpr riv 2,5 mg 100 cpr riv 7,5 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR Il P2 
60 cpr riv 2,5 mg 20 cpr riv 10 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR Il P2 
90 cpr riv 2,5 mg 28 cpr riv 10 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR Il P2 
100 cpr riv 2,5 mg 30 cpr riv 10 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR Il P2 
20 cpr riv 3,75 mg 50 cpr riv 10 mg 

CARDICOR Ill P2 CARDICOR Il P2 


28 cpr riv 3,75 mg 


56 cpr riv 10 mg 


a 
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CARDICOR Ill P2 CARIDOL Ill P2 
60 cpr riv 10 mg 56 cpr 25 mg 
CARDICOR Ill P2 CARIDOL Ill P2 
90 cpr riv 10 mg 60 cpr 25 mg 
CARDICOR Ill P2 CARIDOL Ill P2 
100 cpr riv 10 mg 100 cpr 25 mg 
CARDIOSTENOL Il S7 CARIDOL Ill P2 
8 fiale IM 1 ml 250 cpr 25 mg 
CAREFLU Il S9 CARIDOL Ill P2 
soluz nebul 30 ml 0,1% 14 cpr 25 mg 
CAREFLU Il S9 CARIDOL Ill P2 
AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml 28 cpr 25mg 
CAREFLU Il S9 CARIDOL Ill P2 
bb sol nebul 15fl 2mI 30 cpr FL 25 mg 
CARFEDON Il S6 CARIDOL Ill P2 
50 cpr 25 mg 
CARIDOL | P2 
14 cpr 6,25 mg CARIDOL Ill P2 
56 cpr 25 mg 
CARIDOL | P2 
28 cpr 6,25 mg CARIDOL Ill P2 
60 cpr 25 mg 
CARIDOL | P2 
30 cpr 6,25 mg CARIDOL Ill P2 
CARIDOL I P2 SPORE ARTOA 
50 cpr 6,25 mg CARIDOL Ill P2 
250 cpr 25 mg 
CARIDOL I P2 
56 cpr 6,25 mg CARMIAN Ill P2 
CARIDOL | P2 30 cpr 100 mg +25 mg 
60 cpr 6,25 mg CARTEABAK Il P2 
1 flacone coll 5 ml 1% 
CARIDOL I P2 
100 cpr 6,25 mg CARTEABAK Ill P2 
1 flacone coll 10 ml 1% 
CARIDOL | P2 
250 cpr 6,25 mg CARTEABAK Ill P2 
1 flacone coll 5 ml 2% 
CARIDOL | P2 
14 cpr 6,25 mg CARTEABAK Ill P2 
1 flacone coll 10 ml 2% 
CARIDOL | P2 
28 cpr FL 6,25 mg CARTEOL Ill P2 
CARIDOL I P2 SOSIA 
30 cpr 6,25 mg CARTEOL Ill P2 
coll 5 ml 2% 
CARIDOL | P2 
50 cpr 6,25 mg CARTEOL Ill P2 
30 monod coll 0,3 ml 1% 
CARIDOL | P2 
56 cpr 6,25 mg CARTEOL Ill P2 
30 monod coll 0,3 ml 2% 
CARIDOL I P2 
60 cpr 6,25 mg CARV Ill P2 
28 cpr 6,25 mg 
CARIDOL | P2 
100 cpr 6,25 mg CARV Ill P2 
30 cpr 25 mg 
CARIDOL | P2 
250 cpr 6,25 mg CARVEDIL. HEXAL Ill P2 
50 cpr 3,125 mg 
CARIDOL | P2 
14 cpr 25 mg CARVEDILOLO Ill P2 
28 cpr 6,25 mg 
CARIDOL I P2 
28 cpr 25 mg CARVEDILOLO Ill P2 
30 cpr 25 mg 
CARIDOL | P2 
30 cpr 25 mg CARVEDILOLO Ill P2 
28 cpr 6,25 mg 
CARIDOL I P2 
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CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
30 cpr 25 mg 50 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
28 cpr 6,25 mg 56 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
30 cpr 25 mg 98 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
28 cpr 6,25 mg 100 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
30 cpr 25 mg 10 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
28 cpr 6,25 mg 14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
30 cpr 25 mg 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
10 cpr 6,25 mg 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
10 cpr 3,125M 50 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
14 cpr 3,125 mg 56 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
28 cpr 3,125 mg 98 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
30 cpr 3,125 mg 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
50 cpr 3,125 mg 10 cpr 3,125 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
56 cpr 3,125 mg 14 cpr 3,125 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
98 cpr 3,125 mg 28 cpr 3,125 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
100 cpr 3,125M 30 cpr 3,125 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
14 cpr 6,25 mg 50 cpr 3,125 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
28 cpr 6,25 mg 56 cpr 3,125 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
30 cpr 6,25 mg 98 cpr 3,125 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
50 cpr 6,25 mg 100 cpr 3,125 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
56 cpr 6,25 mg 10 cpr 6,25 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
98 cpr 6,25 mg 14 cpr 6,25 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
100 cpr 6,25 mg 28 cpr 6,25M 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
10 cpr 12,5 mg 30 cpr 6,25 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
14 cpr 12,5 mg 50 cpr 6,25 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
28 cpr 12,5 mg 56 cpr 6,25 

CARVEDILOLO Il P2 CARVEDILOLO Ill P2 
30 cpr 12,5 mg 98 cpr 6,25 
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CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
100 cpr 6,25 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
10 cpr 12,5 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
14 cpr 12,5 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
28 cpr 12,5 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
30 cpr 12,5 14 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
50 cpr 12,5 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
56 cpr 12,5 30 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
98 cpr 12,5 50 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
100 cpr 12,5M 56 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
10 cpr 25 mg 100 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
14 cpr 25 mg 50 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
28 cpr 25 mg 100 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
30 cpr 25 mg 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
50 cpr 25 mg 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
56 cpr 25 mg 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
98 cpr 25 mg 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
100 cpr 25 mg 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
28 cpr 3,125 mg 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
30 cpr 3,125 mg 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
50 cpr 3,125 mg 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
100 cpr 3,125M 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
50 cpr 3,125 mg 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
100 cpr 3,125M 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
14 cpr 6,25 mg 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
28 cpr 6,25 mg 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 
30 cpr 6,25 mg 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO P2 


50 cpr 6,25 mg 


98 cpr 6,25 mg 
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CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
100 cpr 6,25 mg 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
10 cpr 6,25M 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
14 cpr 6,25M 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
28 cpr 6,25M 30 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
30 cpr 6,25M 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
50 cpr 6,25M 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
56 cpr 6,25M 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
98 cpr 6,25M 10 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
100 cpr 6,25 14 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
10 cpr 25 mg 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
14 cpr 25 mg 30 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
28 cpr 25 mg 50 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
30 cpr 25 mg 56 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
50 cpr 25 mg 100 cpr 12,5mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
56 cpr 25 mg 10 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
98 cpr 25 mg 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
100 cpr 25 mg 28 cpr 25mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
10 cpr 25 mg 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
14 cpr 25 mg 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
28 cpr 25 mg 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO ARROW P2 
30 cpr 25 mg 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO DOC P2 
50 cpr 25 mg 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO DOC P2 
56 cpr 25 mg 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO EG P2 
98 cpr 25 mg 5 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO P2 CARVEDILOLO EG P2 
100 cpr 25M 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ALMUS P2 CARVEDILOLO EG P2 
28 cpr 6,25 mg 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ALMUS P2 CARVEDILOLO EG P2 


30 cpr 25 mg 


20 cpr 6,25 mg 
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CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO EG P2 
28 cpr 6,25 mg 56 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO EG P2 
30 cpr 6,25 mg 60 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO EG P2 
40 cpr 6,25 mg 90 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO EG P2 
50 cpr 6,25 mg 98 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO EG P2 
56 cpr 6,25 mg 100 cpr 25mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO EG P2 
60 cpr 6,25 mg 150 cpr 25mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO EG P2 
90 cpr 6,25 mg 200 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO EG P2 
98 cpr 6,25 mg 250 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO EG P2 
100 cpr 6,25 mg 300 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO EG P2 
120 cpr 6,25 mg 400 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO EG P2 
150 cpr 6,25 mg 500 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO EG P2 
200 cpr 6,25 mg 1000 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO GERMED PLIVA P2 
250 cpr 6,25 mg 30 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO GERMED PLIVA P2 
300 cpr 6,25 mg 28 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO GERMED PLIVA P2 
400 cpr 6,25 mg 28 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO GERMED PLIVA P2 
500 cpr 6,25 mg 30 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO GERMED PLIVA P2 
1000 cpr 6,25 mg 56 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO GERMED PLIVA P2 
5 cpr 25mg 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO GERMED PLIVA P2 
7 cpr 25mg 28 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO GERMED PLIVA P2 
10 cpr 25 mg 30 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO GERMED PLIVA P2 
14 cpr 25 mg 100 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO GERMED PLIVA P2 
20 cpr 25 mg 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO GERMED PLIVA P2 
28 cpr 25 mg 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO GERMED PLIVA P2 
30 cpr 25 mg 100 cpr 25mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO HEX P2 
32 cpr 25 mg 28 cpr 50 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO HEX P2 
40 cpr 25 mg 30 cpr 50 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO HEX P2 


50 cpr 25 mg 


60 cpr 50 mg 


n: 
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CARVEDILOLO HEX Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
100 cpr 50 mg 50 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEX Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
250 cpr 50 mg 56 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEX Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
500 cpr 50 mg 60 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEX. Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
98 cpr 3,125 mg 98 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEX. Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
50 cpr 6,25 mg 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEX. Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
98 cpr 6,25 mg 28 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEX. Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
50 cpr 12,5m 30 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEX. Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
98 cpr 12,5 mg 60 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
14 cpr 3,125 mg 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
20 cpr 3,125 mg 250 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
28 cpr 3,125 mg 500 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
30 cpr 3,125 mg 14 cpr 12,5mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
50 cpr 3,125 mg 20 cpr 12,5mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
56 cpr 3,125 mg 28 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
60 cpr 3,125 mg 30 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
98 cpr 3,125 mg 50 cpr 12,5mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
100 cpr 3,125 mg 56 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
28 cpr 3,125 mg 60 cpr 12,5mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
30 cpr 3,125 mg 98 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
60 cpr 3,125 mg 100 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
100 cpr 3,125 mg 28 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
250 cpr 3,125 mg 30 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
500 cpr 3,125 mg 60 cpr 12,5mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
14 cpr 6,25 mg 100 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
20 cpr 6,25 mg 250 cpr 12,5mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
28 cpr div 6,25 mg 500 cpr 12,5mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 


30 cpr 6,25 mg 


14 cpr 25mg 
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CARVEDILOLO HEXAL III P2 CARVEDILOLO JET Ill P2 
20 cpr 25 mg 28 cpr div 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 CARVEDILOLO JET Ill P2 
28 cpr 25 mg 30 cpr div 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL III P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
30 cpr div 25 mg 10 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO HEXAL III P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
50 cpr 25 mg 14 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
50 cpr 25 mg 28 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
56 cpr 25 mg 30 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
60 cpr 25 mg 50 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
98 cpr 25 mg 56 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
98 cpr 25 mg 98 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
100 cpr 25 mg 100 cpr 3,125m 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
28 cpr 25mg 10 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
30 cpr 25 mg 14 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
60 cpr 25 mg 28 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
100 cpr 25 mg 50 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
250 cpr 25 mg 56 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
500 cpr 25 mg 98 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
14 cpr 50 mg 100 cpr 3,125m 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
20 cpr 50 mg 10 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
28 cpr 50 mg 14 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
30 cpr 50 mg 28 cpr 6,25 fl 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
50 cpr 50 mg 30 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
50 cpr 50 mg 50 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
56 cpr 50 mg 56pr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
60 cpr 50 mg 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
98 cpr 50 mg 98 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
98 cpr 50 mg 10 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 


100 cpr 50 mg 


14s cpr 6,25 mg 


sE 
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CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
28 cpr riv 6,25 mg 56 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
30 cpr 6,25 mg 98 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
50 cpr 6,25 mg 100 cpr 25mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
56 cpr 6,25 mg 10 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
98 cpr 6,25 mg 14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
100 cpr 6,25 mg 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
10 cpr 12,5 mg 30 cpr riv 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
14 cpr 12,5 mg 50 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
28 cpr 12,5 mg 56 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
30 cpr 12,5 mg 98 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
50 cpr 12,5 mg 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO PENSA Ill P2 
56 cpr 12,5 mg 28 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO PENSA III P2 
98 cpr 12,5 mg 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO RAT. Ill P2 
100 cpr 12,5 mg 14 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO RAT. III P2 
10 cpr 12,5 mg 28 cpr div 6,25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO RAT. III P2 
14 cpr 12,5 mg 30 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO RAT. III P2 
28 cpr 12,5 mg 56 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO RAT. III P2 
30 cpr 12,5 mg 60 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO RAT. III P2 
50 cpr 12,5 mg 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO RAT. III P2 
56 cpr 12,5 mg 250 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO RAT. III P2 
98 cpr 12,5 mg 14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO RAT. III P2 
100 cpr 12,5 mg 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO RAT. Ill P2 
10 cpr 25 mg 30 cpr div 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO RAT. III P2 
14 cpr 25 mg 56 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO RAT. III P2 
28 cpr 25 mg 60 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO RAT. III P2 
1 flacone 30 cpr 25 mg 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. P2 CARVEDILOLO RAT. III P2 


50 cpr 25 mg 


250 cpr 25 mg 


e. 
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CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
flacone 14 cpr 6,25 mg 250 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
flacone 28 cpr 6,25 mg 10 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
flacone 30 cpr 6,25 mg 7 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
flacone 56 cpr 6,25 mg 7 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. Ill P2 
flacone 60 cpr 6,25 mg 10 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
flacone 100 cpr 6,25 mg 14 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. Ill P2 
flacone 250 cpr 6,25 mg 28 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
flacone 14 cpr 25 mg 30 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
flacone 28 cpr 25 mg 32 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. | P2 CARVEDILOLO SAND. Ill P2 
flacone 30 cpr 25 mg 50 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. Ill P2 
flacone 56 cpr 25 mg 56 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. | P2 CARVEDILOLO SAND. Ill P2 
flacone 60 cpr 25 mg 60 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
flacone 100 cpr 25 mg 98 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. | P2 CARVEDILOLO SAND. Ill P2 
flacone 250 cpr 25 mg 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO S.G. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
28 cpr 6,25 mg 120 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO S.G. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
30 cpr 25 mg 250 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO SAN I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
100 cpr 6,25 mg 7 cpr25mg 

CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
14 cpr 6,25 mg 10 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
28 cpr 6,25 mg 14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
30 cpr 6,25 mg 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
32 cpr 6,25 mg 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVEDILOLO SAND. Ill P2 
50 cpr 6,25 mg 32 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVEDILOLO SAND. Ill P2 
56 cpr 6,25 mg 50 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
60 cpr 6,25 mg 56 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
98 cpr 6,25 mg 60 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
100 cpr 6,25 mg 98 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 


120 cpr 6,25 mg 


100 cpr 25 mg 


12-5-2009 


Supplemento ordinario n. 68 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 108 


CARVEDILOLO SAND. Ill P2 CELESTONE Il S9 
100 cpr 25 mg 5 fiale MEV 4mg1mil 
CARVEDILOLO SAND. Ill P2 CELESTONE AR Il S9 
120 cpr 25.mg 10 conf 1 mg 
CARVEDILOLO SAND. Ill P2 CELESTONE CRONODOSE Il S9 
250 cpr 25 mg 1 fiala IM 1 ml 
CARVEDILOLO SAND. Ill P2 CELESTONE CRONODOSE Il S9 
7 cpr25mg 3 fiale IM 1 ml 
CARVEDILOLO SAND. Ill P2 CETROTIDE I S2 
10 cpr 25 mg 1 fiala 0,25 mg + 1 siringa solv 
CARVEDILOLO SAND. Ill P2 CETROTIDE I S2 
14 cpr 25 mg 7 flaconcini 0,25 mg + 7 siringhe solv 
CARVEDILOLO SAND. Ill P2 CETROTIDE I S2 
28 cpr 25 mg 1 flaconcino 3 mg + 1 siringa solv 
CARVEDILOLO SAND. Ill P2 CHARLYN Il S9 
30 cpr 25 mg soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 
ml 
CARVEDILOLO SAND. Ill P2 
32 cpr 25 mg CHINETAZONE ("VEDI QUINETAZONE") I S5 
CARVEDILOLO SAND. II P2 CIBADREX I S5 
50 cpr 25 mg 14 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. II P2 CIBADREX I S5 
56 cpr 25 mg 14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 
CARVEDILOLO SAND. Il P2 CIBADREX I S5 
60 cpr 25 mg 14 cpr riv 20 mg + 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. II P2 CIBADREX I S5 
98 cpr 25 mg 28 cpr riv 10,g9+12,5 mg 
CARVEDILOLO SAND. II P2 CICLAZODONE Il S6 
100 pri25ag CICLOPENTIAZIDE I S5 
CARVEDILOLO SAND. Ill P2 
CICLOTIAZIDE I S5 
120 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND.  p2 CITIELUX I 89 
250 cpr 25 mg bb neb 15fl 1mg/2ml 
CARVIPRESS Ill P2 CITIFLUX Il S9 
30 cpr div 25 mg AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml 
CARVIPRESS I p2 CUFLUX I s9 
15 cpr div 50 mg soluz nebul 30 ml 0,1% 
CARVIPRESS I P2 CEENAMA I SI 
28 cpr div 3,125 mg 30 cpr 0,02 mg 
CARVIPRESS 12,5 I P2 SLENASMA I s3 
28 cpr div 12,5 mg selgioomI 
CARVIPRESS 12,5 I P2 SEE, I s9 
56 cpr div 12,5 mg 50mcg sol press.xinal 
CARVIPRESS 25 I p2 CLENIL I s9 
56 cpr div 25 mg 250 meg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 200 
erogazioni 
CARVIPRESS 6,25 Ill P2 CLENIL Il s9 
da cpridiy 6,25 mg) "100 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal 100 
CARVIPRESS 6,25 Ill P2 SIOURRONI 
28 cpr div 6,25 mg CLENIL Il S9 
CARVIPRESS 6,25 I p2 "200 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal 100 
bi erogazioni 
56 cpr div 6,25 mg 
CLENIL Il S9 
CATNA LS "400 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal 100 
CELESTONE Il S9 crogazioni 
10 cpr 0,5 mg CLENIL Il S9 
CELESTONE Il s9 "0,8 mg/2 ml sospensione da nebulizzare” 20 flaconcini monodose 2 ml 


gtt os 10 ml 0,5 mg/ml 


260 —È 


— 261 —É 


56 cpr 160 mg/25 mg 
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CLENIL COMP I S3 COAPROVEL S5 
sosp inal 200 erog 50 mcg + 100 mcg 56 cpr 150 mg + 12,5 mg 
CLENIL COMP I S3 COAPROVEL S5 
polv 80d 200+400mc 98 cpr 150 mg + 12,5 mg 
CLENIL COMP Il S9 COAPROVEL S5 
polv 80d 100+200mc 28 cpr 300 mg + 12,5 mg 
CLENIL COMP I S3 COAPROVEL S5 
sosp nebul 10 fiale 0,8 mg + 1,6mg 2 ml 56 cpr 300 mg + 12,5 mg 
CLENIL COMP I S3 COAPROVEL S5 
sosp inal 200 erog jet 250 mcg + 100 mcg 98 cpr 300 mg + 12,5 mg 
CLENIL COMP I S3 COAPROVEL S5 
sosp inal 200 erog jet 50 mcg + 100 mcg 84 cpr riv 300 mg + 25 mg 
CLENIL COMP I S3 COAPROVEL S5 
20f 2mI 0,8+1,6mg 98 cpr riv 300 mg + 25 mg 
CLENIL COMPOSITUM I S9 COAPROVEL S5 
"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 56 cpr riv 300 mg + 25 mg 
200 erogazioni con erogatore standard 
COAPROVEL S5 
CLENIL COMPOSITUM I S9 14 cpr riv 300 mg + 25 mg 
"0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare" 10 flaconi monodose 2 
ml COAPROVEL S5 
CLENIL COMPOSITUM I s9 Se CprAv 300 ngi 9 Mg 
"250 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 COAPROVEL S5 
si 200 erogazioni con erogatore standard + erogatore 56 cpr riv 300 mg + 25 mg 
CLENIL COMPOSITUM I S9 SOCAINA SESO 
"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone COLIFOAM Il S9 
200 erogazioni con erogatore jet n = n 
14 dosi schiuma rettale 20,8 g + 14 applic 
CLENIL JET I S9 COLVER Il P2 
soluz inal 200 erog 250 mcg 
28 cpr 6,25 mg 
CLENIL JET I S9 COLVER Il P2 
aer 200er 50mcg 30 cpr 25 mg 
CLENILEXX i I S9 COMBIGAN | p2 
sol press.inal 50mcg coll 5 mi 0,2% + 0,5% 
SERI 1-99 COMBIGAN I p2 
Solo mn al200/e1o9pl Jomeg 3 flaconi coll 5 ml 0,2% + 0,5% 
CLENILENA I 9 COMBISARTAN S5 
sol press.50mcg+terog 14 cpr 80 mg/12,5 mg 
SENIO Le. SA COMBISARTAN S5 
soluz inal 200 erog 100 mcg autohaler 28 cpr 80 mg + 12,5 mg 
SUPLER 1 #53 COMBISARTAN S5 
10 clismi 3 mg 60 ml sosp rett 
14 cpr 160 mg/12,5 mg 
CLIPRER una nà (5:59 COMBISARTAN S5 
10 cpr 5 mg rilascio modificato 28 cpr 160 mg + 12,5 mg 
SHILEET la SS COMBISARTAN S5 
30 cpr 5 mg rilascio modificato 
56 cpr 160 mg/12,5 mg 
CLOBENZOREX I S6 COMBISARTAN S5 
CLOBETASONE I S9 98 cpr 160 mg/12,5 mg 
CLOMID s4 COMBISARTAN S5 
10 cpr 50 mg 280 cpr 160 mg/12,5 mg 
CLORANOLOLO I P2 COMBISARTAN SS 
280 cpr 160 mg/12,5 mg 
CLOROTIAZIDE S5 
COMBISARTAN S5 
CLORTANOL | P2 14 cpr 160 mg/25 mg 
SO epr cOme esa COMBISARTAN S5 
COAPROVEL S5 28 cpr 160 mg/25 mg 
28 150 +12,5 
SRrtor gong COMBISARTAN S5 
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COMBISARTAN S5 CONGESCOR HI P2 
98 cpr 160 mg/25 mg 60 cpr riv 3,75 mg 

COMBISARTAN S5 CONGESCOR III P2 
98 cpr 160 mg/25 mg 90 cpr riv 3,75 mg 

COMBISARTAN S5 CONGESCOR III P2 
280 cpr 160 mg/25 mg 100 cpr riv 3,75 mg 

COMBISARTAN S5 CONGESCOR III P2 
280 cpr 160 mg/25 mg 20 cpr riv 5 mg 

CONCOR P2 CONGESCOR Ill P2 
28 cpr 10mg 28 cpr riv 5 mg 

CONCOR MITE P2 CONGESCOR Il P2 
28 cpr5 mg 30 cpr riv 5 mg 

CONDIUREN S5 CONGESCOR Il P2 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 50 cpr riv 5 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR Il P2 
20 cpr riv 1,25 mg 56 cpr riv 5 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR Il P2 
28 cpr riv 1,25 mg 60 cpr riv 5 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR Il P2 
30 cpr riv 1,25 mg 90 cpr riv 5 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR Il P2 
50 cpr riv 1,25 mg 100 cpr riv 5 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR Il P2 
56 cpr riv 1,25 mg 20 cpr riv 7,5 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR HI P2 
60 cpr riv 1,25 mg 28 cpr riv 7,5 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR II P2 
90 cpr riv 1,25 mg 30 cpr riv 7,5 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR III P2 
20 cpr riv 2,5 mg 50 cpr riv 7,5 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR III P2 
28 cpr riv 2,5 mg 56 cpr riv 7,5 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR Ill P2 
30 cprriv 2,5 mg 60 cpr riv 7,5 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR Il P2 
50 cpr riv 2,5 mg 90 cpr riv 7,5 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR Il P2 
56 cpr riv 2,5 mg 100 cpr riv 7,5 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR Il P2 
60 cpr riv 2,5 mg 20 cpr riv 10 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR Il P2 
90 cpr riv 2,5 mg 28 cpr riv 10 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR Il P2 
100 cpr riv 2,5 mg 30 cpr riv 10 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR Il P2 
20 cpr riv 3,75 mg 50 cpr riv 10 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR Il P2 
28 cpr riv 3,75 mg 56 cpr riv 10 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR Il P2 
30 cpr riv 3,75 mg 60 cpr riv 10 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR Il P2 
50 cpr riv 3,75 mg 90 cpr riv 10 mg 

CONGESCOR P2 CONGESCOR Il P2 


56 cpr riv 3,75 mg 


100 cpr riv 10 mg 
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CONGESCOR III P2 CORTONE ACETATO Il S9 
100 cpr riv 1,25 mg 20 cpr 25 mg 

CORDIAX III P2 CORTONISONE ACETATO Il S9 
28 cpr riv 200 mg 20 cpr 25 mg 

COREPTIL Il S6 CORTOP Il S9 
os gtt 10ml 3,054g 1 fiala IM EV 100 mg + 1 fiala solv 2 ml 

CORGARD II P2 CORTOP Il S9 
30 cpr 80 mg 1 fiala IM EV 500 mg + 1 fiala solv 5 ml 

CORIXIL S5 COSOPT Ill P2 
14cpr riv 80 mg/12,5 mg coll 5 ml 2% + 0,5% 

CORIXIL S5 COSOPT III P2 
28cpr riv 80 mg/12,5 mg coll 2% + 3 flaconcini 5 ml 0,5% 

CORIXIL S5 COSOPT III P2 
14cpr 160 mg/12,5 mg coll 2% + 6 flaconcini 5 ml 0,5% 

CORIXIL S5 COTAREG I S5 
28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg 14 cpr riv 

CORIXIL S5 COTAREG I S5 
56 cpr 160 mg/12,5 mg 28 cpr 80 mg + 12,5 mg 

CORIXIL S5 COTAREG I S5 
98 cpr 160mg/12,5mg 14 cpr riv 160 mg/12,5 mg 

CORIXIL S5 COTAREG I S5 
98 cpr 160 mg/12,5 mg 28 cpr 160 mg + 12,5 mg 

CORIXIL S5 COTAREG I S5 
280 (10x28) cpr 160 mg/12,5 mg 56 cpr riv 160 mg/12,5 mg 

CORIXIL S5 COTAREG I S5 
280 (20x14) cpr 160 mg/12,5 mg 98 cpr riv 160 mg/12,5 mg 

CORIXIL S5 COTAREG I S5 
14 cpr 160mg/ 25 mg 98 UD cpr riv 160 mg/12,5 mg 

CORIXIL S5 COTAREG I S5 
28 cpr riv 160 mg/25 mg 280 cpr riv 160 mg/12,5 mg 

CORIXIL S5 COTAREG I S5 
56(4x14)cpr 160mg/25mg 280 cpr riv 160 mg/12,5 mg 

CORIXIL S5 COTAREG I S5 
98(7x14)cpr 160mg/25mg 14 cpr riv 160 mg/25 mg 

CORIXIL S5 COTAREG I S5 
98(98x1)cpr 160mg/25mg 28 cpr riv 160 mg/25 mg 

CORIXIL S5 COTAREG I S5 
280(10x28)cpr 160mg/25 56 cpr riv 160 mg/25 mg 

CORIXIL S5 COTAREG I S5 
280(20x14)cpr 160mg/25 98 cpr riv 160 mg/25 mg 

CORLIPROL III P2 COTAREG I S5 
28 cpr riv 200 mg 98 cpr riv 160 mg/25 mg 

CORLOPAM Il S6 COTAREG I S5 
1 fiala 20mg2 ml 280 cpr riv 160 mg/25 mg 

CORLOPAM Il S6 COTAREG I S5 
1 fiala 50mg5ml 280 cpr riv 160 mg/25 mg 

CORTINAL Il S9 CROPROPAMIDE Il S6 
15 fiale 6mg+4mg2 ml aerosol 

CROTETAMIDE Il S6 

CORTIRON Il S9 

4 fiale IM 10 mg 1 ml CURCIX Hi: F2 
28 cpr div 6,25 mg 

CORTIRON DEPOT Il S9 

1 fiala IM 50 mg 1 ml CURCIX UE2 
30 cpr div 25 mg 
CORTISONE ACETATO Il S9 
CUSIMOLOL III P2 
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CUSIMOLOL III P2 DEFLAZACORT IPSO PH Il S9 
coll 5 ml 0,5% 10cpr 30mg 
DACRIOSOL I S5 DEFLAZACORT PHARMEG Il S9 
coll 10 ml 10cpr 6mg 
DACRIOSOL I S5 DEFLAZACORT PHARMEG Il S9 
coll 15ml 10cpr 30mg 
DACRIOSOL I S5 DEIDROCLORMETILTESTOSTERONE S1 
24 monod coll 0,6mI 
DEIDROEPIANDROSTERONE S1 
DACRIOSOL I S5 
30 monod coll 0,4 ml DELAPRIDE SS 
28 cpr 30 mg + 1,25 mg 
DAMIDE I S5 
50 cps 2,5 mg DELAPRIDE S5 
28 cpr 30 mg + 2,5 mg 
DANATROL I S2 
30 DELTA 1-ANDROSTENE-3,17-DIONE S1 
cps 100 mg 
DANATROL I S2 DELTA 1-ANDROSTENEDIOLO S1 
30. eps 200 mg DELTA-9-TETRAIDROCANNABINOLO Il 58 
DANATROL 1008 DELTACORTENE I S9 
30 cps 50 mg 
10 cpr5mg 
DECADRON ASS DELTACORTENE I S9 
10 cpr 0,5 mg 
20 cpr5mg 
DECADRON 1eSSO DELTACORTENE FORTE I S9 
10 cpr 0,75 mg 
10 cpr 25 mg 
DECADRONFOSF. Ss DELTACORTENESOL I S9 
1 fiala 1 ml 4 mg/1 ml ca 5 
3 fiale 10 mg + 3 fiale 1 ml 
DECADRON FOSF. 
+29 DELTACORTENESOL I S9 
1 fiala 2 ml 8 mg/2 ml = ; 
3 fiale 25 mg + 3 fiale 1 ml 
DECADURABOLIN I SI DELTARINOLO | S6 
1 fiala 25mg1miI 
spray nasale 15 ml 
DECADURABOLIN I SI 
DELTAVAGIN I S9 
1 siringa 50mg1 ml 
6 candelette vag 2 mg + 10 mg + 100 mg 
DECAPEPTYL | S2 DEPALGOS | S7 
1 fiala 3,75 mg + 1 fiala solv 2 ml + 1 siringa È 
14 cpr riv 5 mg + 325 mg 
DECAPEPTYL Il S2 DEPALGOS | S7 
7 fiale 0,1 mg + 7 fiale solv % 
28 cpr riv 5 mg + 325 mg 
DECAPEPTYL | S2 DEPALGOS I S7 
1 fiala 11,25 mg + 1 fiala solv 2 ml + 1 siringa È 
56 cpr riv 5 mg + 325 mg 
DEFLAN LE DEPALGOS I S7 
10 cpr 6 mg x 
14 cpr riv 10 mg + 325 mg 
DERLAN Dei DEPALGOS I S7 
10 cpr 30 mg 5 
28 cpr riv 10 mg + 325 mg 
DEFLAN Lisa DEPALGOS | S7 
gtt os 13 ml 22,75 mg/ml Ò 
56 cpr riv 10 mg + 325 mg 
DEFLAN Lui DEPALGOS I S7 
os gtt 8ml 22,75mg/ml È 
14 cpr riv 20 mg + 325 mg 
DEFLAZACORT EG Il S9 DEPALGOS | S7 
10cpr 6mg 3 
28 cpr riv 20 mg + 325 mg 
DEFLAZACORT EG Il S9 DEPALGOS | S7 
10cpr 30mg - 
56 cpr riv 20 mg + 325 mg 
DEFLAZACORT FG Il S9 DEPOMEDROL | S9 
10cpr 6mg o a 
1 fiala 40 mg 1 ml + 1 siringa 
DEFLAZACORT FG Il S9 DEPOMEDROL | S9 
10cpr 30mg o de 
3 fiale 40 mg 1 ml + 3 siringhe 
DEFLAZACORT IPSO PH Il S9 DEPOMEDROLALID. | S9 


10cpr 6mg 
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DEPOMEDROL+LID. S9 DESONAX S9 
3 fiale 1ml + 3 siringhe 100 cps 200 mcg polv inal 

DEPOMEDROL+LID. S9 DESONAX S9 
1 fiale 2ml + 1siringa 112 cps 200 mcg polv inal 

DESAFLU s9 DESONAX S9 
soluz nebul 30 ml 0,1% 120 cps 200 mcg polv inal 

DESAMETASONE S9 DESONAX S9 
10 cpr 0,5 mg 140 cps 200 mcg polv inal 

DESAMETASONE S9 DESONAX S9 
10 cpr 0,5 mg 168 cps 200 mcg polv inal 

DESAMETASONE S9 DESONAX S9 
10 cpr 0,5 mg 200 cps 200 mcg polv inal 

DESAMETASONE FOS.BIO Ss9 DESONAX S9 
3 fiale 4mg/1m 280 cps 200 mcg polv inal 

DESAMETASONE FOS.BIO S9 DESONAX S9 
1f 8mg/2m 60 cps 200 mcg polv inal 

DESAMETASONE FOS.BIO S9 DESONAX S9 
10f 4mg/1 1 flacone 120 cps 200 mcg polv inal 

DESAMETASONE FOS.BIO S9 DESONAX S9 
5f 8mg/2m 10 cps 400 mcg polv inal 

DESAMETASONE HOSPIRA S9 DESONAX S9 
3 fiale IM EV 4 mg 14 cps 400 mcg polv inal 

DESAMETASONE HOSPIRA S9 DESONAX Se) 
1 fiala IM EV 8 mg 20 cps 400 mcg polv inal 

DESAMETAZONE S9 DESONAX S9 
10cpr 0,5mg 28 cps 400 mcg polv inal 

DESAMETAZONE S9 DESONAX S9 
30cpr 0,5mg 30 cps 400 mcg polv inal 

DESAMETAZONE A.D. S9 DESONAX S9 
40 cpr 0,5 mg 42 cps 400 mcg polv inal 

DESO S9 DESONAX S9 
sospxinal 200mcg 200d 50 cps 400 mcg polv inal 

DESO S9 DESONAX S9 
sospxinal jet 200mcg 56 cps 400 mcg polv inal 

DESONAX S9 DESONAX S9 
10 cps 200 mcg polv inal 60 cps 400 mcg polv inal 

DESONAX S9 DESONAX S9 
14 cps 200 mcg polv inal 84 cps 400 mcg polv inal 

DESONAX s9 DESONAX S9 
20 cps 200 mcg polv inal 100 cps 400 mcg polv inal 

DESONAX S9 DESONAX S9 
28 cps 200 mcg polv inal 112 cps 400 mcg polv inal 

DESONAX S9 DESONAX S9 
30 cps 200 mcg polv inal 120 cps 400 mcg polv inal 

DESONAX S9 DESONAX S9 
42 cps 200 mcg polv inal 140 cps 400 mcg polv inal 

DESONAX S9 DESONAX S9 
50 cps 200 mcg polv inal 168 cps 400 mcg polv inal 

DESONAX S9 DESONAX S9 
56 cps 200 mcg polv inal 200 cps 400 mcg polv inal 

DESONAX S9 DESONAX S9 
60 cps 200 mcg polv inal 280 cps 400 mcg polv inal 

DESONAX S9 DESONAX S9 


84 cps 200 mcg polv inal 


1 flacone 60 cps 400 mcg polv inal 


n: 


14 cpr div 10 mg 
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DESONAX Il S9 DIUREMID I S5 
120 cps 400 mcg polv inal in flacone 5 fiale EV 10mg2ml 
DESONIDE Il s9 DIUREMID | S5 
1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 
DESOSSIMETILTESTOSTERONE S1 
DIUREMID I S5 
DESTROMORAMIDE Il S7 28 cpr2,5mg 
DHEA (VEDI "DEIDROEPIANDROSTERONE") S1 DIURESIX I S5 
DIAMORFINA (EROINA) Il S7 LEPRE GNATO mg 
En Gs DIURESIX I S5 
5 fiale EV 10mg2ml 
12 cpr 250 mg 
DIIDROTESTOSTERONE S1 PIRRO, Ps 
1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 
DIKANTAL SS DIURESIX I S5 
20 cpr riv 100 mg 28 cpr 2,5 mg 
RIARIENO: Pz DOBUTAMINA BIOIND. I S6 
30 cpr div 25 mg 1 flaconcino EV 20 ml 
DILATREND LES DOBUTAMINA HOSPIRA I S6 
15 cpr div 50 mg 1 fiala EV 20 ml 
DILATREND Lbd DOBUTAMINA HOSPIRA I S6 
14 cpr 6,25 mg 1 flaconcino EV 20 ml 
DILATREND LiE2 DOLOPROCT s9 
28 cpr div 6,25 mg crema rett 10 g 
DILATREND L. PZ DOLOPROCT s9 
56 cpr 6,25 mg crema rett 15g 
DILATREND Le2 DOLOPROCT s9 
28 cpr 12,5 mg crema rett 30 g 
DILATREND LP2 DOPAMINA s6 
56 cpr 12,5 mg 10 fiale ev 200 mg 5 ml 
DILATREND ES DOPAMINA s6 
56 cpr 25 mg 100 fiale EV 200 mg /5 ml 
DILATREND KoPa DOPAMINA CLORIDR s6 
28 cpr div 3,125 mg 1 fiala 10mg2 ml 
DIMETILAMFETAMINA Il S6 DOPAMINA:CLORIOR s6 
DIMETROSE S2 1 fiala 50 mg 10 ml 
10 cps 2,5 mg DOPAMINA CLORIDR S6 
DINAPRES 1,25 S5 5 fiale 10mg2ml 
28 cpr 30 mg + 1,25 mg DOPAMINA CLORIDR I S6 
DINAPRES 2,5 S5 5 fiale 50 mg 10 ml 
28 cpr 30 mg +2,5 mg DOPAMINA CLORIDR S6 
DIRAHIST Il s9 2 fiale 10mg2ml 
24 cps2mg+1mg DOPAMINA CLORIDR S6 
DISUFEN Il S7 Ifiala 50 mg 10 ml 
5 fiale EV 1 ml 50 mcg/ml DOPAMINA CLORIDR S6 
DISUFEN Il S7 5 fiale 10mg2 ml 
5 fiale 5 ml 50 mcg/ml DOPAMINA CLORIDR s6 
DISUFEN Il S7 50 fiale 10 mg 2 ml 
5 fiale 20 ml 50 mcg/ml DOPAMINA CLORIDR S6 
DIUBE Ill P2 5 fiale 50 mg 10ml 
28 cpr riv 100 mg + 25 mg DOPAMINA CLORIDR S6 
DIUBE 50 I S5 50 fiale 50 mg 10 mi 
28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg DOPAMINA CLORIDR S6 
DIUREK I S5 2 fiale 10mg2 ml 
20 cpr riv 100 mg DOPAMINA CLORIDR S6 
DIUREMID I S5 1 fiala 50 mg 10 ml 
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DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR I S6 
10 fiale 10mg 2mI 4 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR I S6 
10 fiale 50mg 10ml 5 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR I S6 
1 fiala 50mg/10ml 6 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR I S6 
1 fiala 10mg/2ml 7 fiale 50mg 2mI 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR I S6 
1 fiala 10mg 2mI 8 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR I S6 
2 fiale 10mg 2mI 9 fiale 50mg 2mI 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR I S6 
3 fiale 10mg 2mI 10 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR I S6 
4 fiale 10mg 2mI 1 fiala 50mg 10mI 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR I S6 
5 fiale 10mg 2mI 2 fiale 50mg 10ml 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR I S6 
6 fiale 10mg 2ml 3 fiale 50mg 10mI 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR I S6 
7 fiale 10mg 2mI 4 fiale 50mg 10ml 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR I S6 
8 fiale 10mg 2mI 5 fiale 50mg 10mI 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR I S6 
9 fiale 10mg 2ml 6 fiale 50mg 10ml 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR I S6 
10 fiale 10mg 2mI 7 fiale 50mg 10mI 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR I S6 
1 fiala 10mg 10mI 8 fiale 50mg 10ml 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR I S6 
2 fiale 10mg 10mI 9 fiale 50mg 10ml 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR I S6 
3 fiale 10mg 10mI 10 fiale 50mg 10ml 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA HOSPIRA I S6 
4 fiale 10mg 10mI 10 fiale EV 200 mg 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA HOSPIRA I S6 
5 fiale 10mg 10mI 10 fiale EV 400 mg 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DORICOFLU I S9 
6 fiale 10mg 10mI soluz nebul 30 ml 0,1% 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DORZOLAMIDE S5 
7 fiale 10mg 10mI 
DOSBEROTEC S3 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 scir 200 ml 
8 fiale 101 10mI 
POT Pag OA DOSBEROTEC s3 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 gtt os/inal 20 ml 0,1% 
9 fiale 10mg 10ml 
DOSBEROTEC S3 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 polvxinal 30cps 0,2 
10 fiale 10mg 10mI 
DOSBEROTEC S3 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 30cps c/inalatore 
1 fiala 501 2mI 
PRG DOSBEROTEC s3 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 nebul fl 20mI 0,5% 
2 fiale 50mg 2mI 
DOSBEROTEC 0,5 UDV S3 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 aer 20f 1d 
3 fiale 50mg 2mI 
DOSBEROTEC 1,25 UDV S3 


soa 


aer 20f 1d 
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DOSBEROTEC 100 I S3 DYNEPO I S2 
soluz inal 100 mcg 10 ml 6 sir EV SC 6000 Ul/0,3 ml 
DOSBEROTEC 200 I S3 DYNEPO I S2 
aer 300d 200mcg 6 sir EV SC 8000 Ul/0,4 ml 
DOXIPROCT Il S9 DYNEPO I S2 
8supp 6 sir EV SC 1.000 Ul/0,5 ml 
DOXIPROCT Il S9 DYNEPO I S2 
pom derm 20g 6 sir EV SC 2.000 Ul/0,5 ml 
DRONABINOL Il S8 DYNEPO I S2 
DROPTIMOL I p2 6 sir EV SC 3.000 Ul/0,5 ml 
coll 5 ml 0,25% DYNEPO I S2 
DROPTIMOL Il P2 6 sir EV SC 4.000 Ul/0,5 ml 
coll 5 ml 0,5% DYNEPO I S2 
DROPTIMOL I p2 6 sir EV SC 10.000 Ul/0,5 ml 
"TG" 25 monod coll 0,2 ml 0,25% ECTIVA Il S6 
DROPTIMOL Il P2 SRIePS Figo ma 
"TG" 25 monod coll 0,2 ml 0,5% ECTIVA Il S6 
56 10 
DROSTANOLONE SI SURE) 
ECTIVA Il S6 
RUQTRAY IM PZ 98 cps 10 mg 
collirio 40 mcg/ml + 5 mg/ml 
ECTIVA Il S6 
SORLEÌ Ml 'P2 280 cps 10mg 
3 flaconi collirio 40 mcg/ml + 5 mg/ml 
ECTIVA Il S6 
PRE IMESE2 28 cps rig 15 mg 
6 flaconi 40 mcg/ml + 5 mg/ml 
ECTIVA Il S6 
DUOVENT s3 SECIERO 
300 erog 40 mcg + 100 mcg 15 ml aerosol 
ECTIVA Il S6 
DUOVENT s3 ERO 
aerosol fl 20mI 
ECTIVA Il S6 
DUOVENT MITE S3 > NERGHa 
inal 15ml 300d 
EFEDRINA Il S6 
DUOVENT MITE S3 
sospxinal10mI 20 + 50mcg EFEDRINA CLORIDR Il S6 
ir 150 ml 
DUOVENT MITE UDV s3 da 
20 fiale aerosol 4ml 0,1 mg + 0,25 mg EFEDRINA CLORIDR Il S6 
DUOVENT UDV S3 1 fiala 10mg1mil 
20 fiale aerosol 4 ml EFEDRINA CLORIDR Il S6 
DUROGESIC Il S7 1 fiala 25mg1 ml 
3 cerotti transd 25 mcg/h EFEDRINA CLORIDR Il S6 
DUROGESIC Il S7 5 fiale 10mg1ml 
3 cerotti transd 50 mcg/h EFEDRINA CLORIDR Il S6 
DUROGESIC II S7 5 fiale 25mg1ml 
3 cerotti transd 75 mcg/h EFEDRINA CLORIDR Il S6 
ir 150 ml 
DUROGESIC Il S7 SESTA 
3 cerotti transd 100 mcg/h EFEDRINA CLORIDR Il S6 
DUROGESIC Il S7 20 compresse 25 mg 
3 cerotti transd 25 mcg/h matrice EFEDRINA CLORIDR Il S6 
DUROGESIC Il S7 scir 150 ml 0,1% 
3 cerotti transd 50 mcg/h matrice EFEDRINA CLORIDR Il S6 
DUROGESIC Il S7 5 fiale 10mg1 ml 
3 cerotti transd 75 mcg/h matrice EFEDRINA CLORIDR Il S6 
DUROGESIC Il S7 50 fiale 10mg1 ml 
3 cerotti transd 100 mcg/h matrice EFEDRINA CLORIDR Il S6 
DYNEPO | 82 5 fiale 25mg1ml 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 


6 sir EV SC 5000 Ul/0,5 ml 


50 fiale 25 mg 1 ml 
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EFEDRINA CLORIDR Il S6 EGIBREN Il S6 
5 fiale 25mg1 ml 15 cpr riv 10 mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 EGIBREN Il S6 
scir 150 ml os soluz 10 flaconcini 10 mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELEKTRA S5 
1 fiala 10mg Imi 98 cpr 20 mg + 12,5 mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELEKTRA S5 
2 fiale 10mg 1ml 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELEKTRA S5 
3 fiale 10mg 1ml 200 cpr 20 mg + 12,5 mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELEKTRA S5 
4 fiale 10mg 1ml 250 cpr 20 mg + 12,5 mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELEKTRA S5 
5 fiale 10mg 1ml 10 cpr 20 mg + 12,5mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELEKTRA S5 
6 fiale 10mg 1ml 14 cpr 20 mg + 12,5mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELEKTRA S5 
7 fiale 10mg ml 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELEKTRA S5 
8 fiale 10mg 1ml 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELEKTRA S5 
9 fiale 10mg 1ml 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELEKTRA S5 
10 fiale 10mg 1ml 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELEKTRA S5 
1 fiala 25mg Imi 56 cpr 20 mg + 12,5 mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELEKTRA S5 
2 fiale 25mg 1ml 60 cpr 20 mg + 12,5 mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELEKTRA S5 
3 fiale 25mg 1ml 90 cpr 20 mg + 12,5 mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELIDIUR S5 
4 fiale 25mg 1ml 14 cpr 20 mg + 12,5mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELIGARD s2 
5 fiale 25mg 1ml siringa + siringa 7,5 mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELIGARD s2 
6 fiale 25mg 1ml siringa + siringa 22,5 mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELIGARD s2 
7 fiale 25mg 1ml 1 siringa 7,5 mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELIGARD s2 
8 fiale 25mg 1ml 1 siringa 22,5 mg 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELIOSID Il S9 
9 fiale 25mg 1ml soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml 
EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELIOSID Il S9 
10 fiale 25mg 1ml soluz nebul 15 fiale 1 mg/2 ml 
EFFORTIL Il S6 ELIOSID Il S9 
6 fiale IM EV 10mg1ml spray 20ml 0,025% 
EFFORTIL Il S6 EMATIDE | S2 
gtt os 159 0,75% 
EMORRIL Il S9 
EFFORTIL Il S6 10 supposte 
20 cpr5mg 
EMORRIL Il S9 
EFFORTIL PERLONGETTEN Il S6 crema rettale 40 g 
LI tten 20 25 ilasci Il t 
perlongetten 20 cps 25 mg rilascio prolungato ENALAPRILIDLAGI | S5 
EGIBREN Il S6 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
30 cpr riv 10 mg 
ENALAPRIL ID.ANG | S5 
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ENALAPRIL ID.AWP S5 ENALAPRIL ID.EUR. S5 
10 cpr 20 mg + 12,5mg 500 cpr 20 mg +6 mg 

ENALAPRIL ID.A\W/P S5 ENALAPRIL ID.EUR. S5 
14 cpr 20 mg + 12,5mg 1000 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL ID.A\WP S5 ENALAPRIL ID.EUR. S5 
30 cpr 20 mg + 12,5 mg 100 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL ID.A\WP S5 ENALAPRIL ID.EUR. S5 
50 cpr 20 mg + 12,5 mg 200 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL ID.A\W/P S5 ENALAPRIL ID.EUR. S5 
100 cpr 20 mg + 12,5 mg 250 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL ID.DOC S5 ENALAPRIL ID.EUR. S5 
14 cpr 20 mg + 12,5mg 500 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL ID.EG S5 ENALAPRIL ID.EUR. S5 
10cpr20+12,5mg 1000 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL ID.EG S5 ENALAPRIL ID.EUR. S5 
14 cpr 20 mg + 12,5mg 14 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL ID.EG S5 ENALAPRIL ID.EUR. S5 
20cpr20+12,5mg 20 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL ID.EG S5 ENALAPRIL ID.EUR. S5 
28 cpr 20mg+12,5mg 28 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL ID.EG S5 ENALAPRIL ID.EUR. S5 
30 cpr 20mg+12,5mg 30 cpr 20 mg +6 mg 

ENALAPRIL ID.EG S5 ENALAPRIL ID.EUR. S5 
50 cpr 20mg+12,5mg 40 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL ID.EG S5 ENALAPRIL ID.EUR. S5 
56 cpr 20+12,5mg 50 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL ID.EG S5 ENALAPRIL ID.EUR. S5 
60 cpr 20mg+12,5mg 56 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL ID.EG S5 ENALAPRIL ID.EUR. S5 
90 cpr 20mg+12,5mg 60 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL ID.EG S5 ENALAPRIL ID.FG S5 
98 cpr 20mg+12,5mg 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.EG S5 ENALAPRIL ID.FID S5 
200cpr20+12,5m 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.EG S5 ENALAPRIL ID.HEX.AG S5 
250 cpr 20mg+12,5mg 14 cpr 20 mg + 6 mg 

ENALAPRIL ID.EUR. S5 ENALAPRIL ID.HEXAL AG S5 
70 cpr 20mg+6 mg 100 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL ID.EUR. S5 ENALAPRIL ID.HEXAL AG S5 
80 cpr 20mg+6mg 20 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL ID.EUR. S5 ENALAPRIL ID.HEXAL AG S5 
90 cpr 20mg+6mg 28 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL ID.EUR. S5 ENALAPRIL ID.HEXAL AG S5 
10 cpr 20mg+6mg 30 cpr 20 mg +6 mg 

ENALAPRIL ID.EUR. S5 ENALAPRIL ID.HEXAL AG S5 
98 cpr 20mg+6mg 49 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL ID.EUR. S5 ENALAPRIL ID.HEXAL AG S5 
100 cpr 20 mg +6 mg 49 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL ID.EUR. S5 ENALAPRIL ID.HEXAL AG S5 
112 cpr 20mg+6 mg 50 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL ID.EUR. S5 ENALAPRIL ID.HEXAL AG S5 
200 cpr 20 mg +6 mg 50 cpr 20mg+6mg 

ENALAPRIL ID.EUR. S5 ENALAPRIL ID.HEXAL AG S5 


250 cpr 20mg+6mg 


98 cpr 20mg+6mg 
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ENALAPRIL ID.HEXAL AG S5 ENALAPRIL ID.SAND.GMBH I S5 
100 cpr 20 mg + 6 mg 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.IG F S5 ENALAPRIL ID.SAND.GMBH I S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.MG S5 ENALAPRIL ID.SAND.GMBH I S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.MG S5 ENALAPRIL ID.SAND.GMBH I S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 49 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.MS S5 ENALAPRIL ID.SAND.GMBH I S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.PHA S5 ENALAPRIL ID.SAND.GMBH I S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 60 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.RAN S5 ENALAPRIL ID.SAND.GMBH I S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 98 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.RAT S5 ENALAPRIL ID.TEVA I S5 
28 cpr 20 mg + 12,5 mg 98 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.RAT S5 ENALAPRIL ID.TEVA I S5 
30 cpr 20 mg + 12,5 mg 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.RAT S5 ENALAPRIL ID.TEVA I S5 
84 cpr 20 mg + 12,5 mg 300 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.RAT S5 ENALAPRIL ID.TEVA I S5 
90 cpr 20 mg + 12,5 mg 14 cpr 20 mg + 12,5mg 

ENALAPRIL ID.RAT S5 ENALAPRIL ID.TEVA I S5 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.SAND S5 ENALAPRIL ID.TEVA I S5 
100 cpr 20mg+6 mg 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.SAND S5 ENALAPRIL ID.TEVA I S5 
14 cpr 20 mg +6 mg 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.SAND S5 ENALAPRIL ID.TEVA I S5 
20 cpr 20mg+6mg 49 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.SAND S5 ENALAPRIL ID.TEVA I S5 
28 cpr 20mg+6 mg 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.SAND S5 ENALAPRIL ID.TEVA I S5 
30 cpr 20mg+6mg 56 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.SAND S5 ENALAPRIL ID.TEVA I S5 
49 cpr 20 mg +6 mg 60 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.SAND S5 ENALAPRIL ID.TEVA I S5 
49 cpr 20mg+6 mg 90 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.SAND S5 ENALAPRIL ID.\VINT I S5 
50 cpr 20mg+6mg 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

ENALAPRIL ID.SAND S5 ENANTONE I S2 
50 cpr 20mg+6mg 1 fiala IM SC 2 ml + 1 siringa 

ENALAPRIL ID.SAND S5 ENANTONE I S2 
98 cpr 20 mg +6 mg 1 fiala IM SC 2 ml + 1 siringa 

ENALAPRIL ID.SAND S5 ENANTONE DIE I S2 
100 cpr 20 mg +6 mg 1fiala 1,6ml/8d + 8 siringhe 

ENALAPRIL ID.SAND.GMBH S5 ENANTONE DIE I S2 
100 cpr 20 mg + 12,5 mg 1 flacone SC 14 dosi 1 mg + 14 siringhe 

ENALAPRIL ID.SAND.GMBH S5 ENANTONE DIE I S2 
50 cpr 20 mg + 12,5 mg 1fiala 4ml/20d + 20 siringhe 

ENALAPRIL ID.SAND.GMBH S5 ENEFIN I S5 
10 cpr 20 mg + 12,5 mg 14 cpr 20 mg + 12,5mg 

ENALAPRIL ID.SAND.GMBH S5 ENTOCIR Il S9 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


50 cps 3 mg rilascio modificato 
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ENTOCIR Il S9 EPREX I S2 
100 cps 3 mg rilascio prolungato 1 siringa tamp fosf 2.000 UI 0,5 ml 
ENULID S5 EPREX I S2 
14 cpr riv 7,5 mg 1 siringa tamp fosf 3.000 U.I. 0,3 ml 
ENULID S5 EPREX I S2 
14 cpr riv 15 mg 1 siringa tamp fosf 4.000 U.I. 0,4 ml 
EOLUS S3 EPREX I S2 
sosp inal 100 dosi 12 mcg 1 siringa tamp fosf 10.000 UI 1 mi 
EPANOLOLO Ill P2 EPREX I S2 
EPI-DIIDROTESTOSTERONE SI Se RO a 
EPREX I S2 
EPITESTOSTERONE SI 4 fiale 40.000 UI / ml 1 ml 
EPOETINA ALFA (ERITROPOIETINA ALFA) S2 EPREX I S2 
EPOETINA BETA (ERITROPOIETINA BETA] s2 Pifalo so: 000 i 
EPOETINA GAMMA (ERITROPOIETINA GAMMA) S2 ERRO le252 
1 siringa EV SC 5.000 UI 0,5 ml 
EPOETINA OMEGA (ERITROPOIETINA OMEGA) S2 EPREX I s2 
EPOXITIN S2 1 siringa EV SC 6.000 UI 0,6 ml 
1 fiala EV 2.000 UI 1 ml EPREX I S2 
EPOXITIN S2 1siringa 7000UI/0,7ml 
1 fiala EV 4.000 UI 1 ml EPREX I S2 
EPOXITIN S2 1 siringa EV SC 8.000 UI 0,8 ml 
1 fiala EV 10.000 UI 1 ml EPREX I S2 
EPOXITIN S2 1siringa 9000UI/0,9mI 
1siringa 1000UI 0,5mI EPREX I S2 
EPOXITIN S2 1 siringa tamp fosf 40.000 U.I.1 ml 
siringa 2000UI 0,5mI EPREX I S2 
EPOXITIN S2 4 siringhe tamp fosf 40.000 U.I.1 ml 
1siringa 3000UI 0,3ml EPREX I S2 
EPOXITIN S2 6 siringhe tamp fosf 40.000 U.I.1 ml 
1siringa 4000UI 0,4ml EPREX I S2 
EPOXITIN S2 1 siringa tamp fosf 20.000 U.I.1 ml 
1siringa 10000UI 1ml EPREX I S2 
EPOXITIN S2 4 siringhe tamp fosf 20.000 U.I.1 ml 
1 fiala 40.000 UI / ml 1 ml EPREX I S2 
EPOXITIN S2 6 siringhe tamp fosf 20.000 U.I.1 ml 
4 fiale 40.000 UI / ml 1 ml EPREX I S2 
EPOXITIN S2 1 siringa 30000UI 0,75ml 
6 fiale 40.000 UI / ml 1 ml EPREX I S2 
EPOXITIN S2 4 siringhe 30000UI 0,75mI 
siringa 5000UI/0,5ml EPREX I S2 
EPOXITIN S2 6 siringhe 30000UI 0,75ml 
1siringa 6000UI/0,6ml EPTADONE S7 
EPOXITIN S2 5 fiale IM 10 mg 1 ml 
1siringa 7000UI/0,7mI EPTADONE S7 
EPOXITIN S2 os soluz 20 mg 20 ml 
1siringa 8000UI/0,8ml EPTADONE S7 
EPOXITIN S2 os soluz 10 mg 20 ml 
1siringa 9000UI/0,9mI EPTADONE S7 
EPOXITIN 1000 S2 ©s soluz 5 mg 20 ml 
Ifiala 1.000 UI / 0,5 ml EPTADONE S7 
EPREX S2 os soluz 40 mg 40 ml 
1 fiala EV SC 4.000 UI 1 ml EPTADONE S7 
EPREX S2 scir 80 ml 1 mg/ml 


1 siringa tamp fosf 1.000 UI 0,5 ml 
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EQUITON Ill P2 FEDOPAM Il S6 
coll 5 ml 1% 1 fiala 2ml 10 mg/ml 
EROINA (VEDI "DIAMORFINA") I S7 FEDOPAM Il S6 
ESIDREX | S5 1 fiala 5 ml 10mg/ml 
20 cpr 25 mg FEMARA S4 
ETAMIVAN I S6 SNO 
FEMARA S4 
ETAPROCTENE I S9 100 cpr riv 2,5 mg 
pom rettale 10 g 
FEMIPRES PLUS S5 
ETAPROCTENE I S9 = 
14 cpr riv 7,5 mg 
6supp 
FEMIPRES PLUS S5 
ETILAMFETAMINA I S6 5 
14 cpr riv 15 mg 
ETILESTRENOLO S1 FENAMIDE S5 
ETOZOLINA S5 20/6pr 30 mg 
EUDEXTRAN S5 FENBUTRAZATO I S6 
1 flacone EV fisiol. 500 ml 10% FENCAMFAMINA I S6 
EUDEXTRAN ss FENCAMINA I S6 
1 flacone EV glucos. 500 ml 10% 
FENDIMETRAZINA I S6 
EUPRES III P2 
21 cpr 100mg+25mg FENETILLINA I S6 
EUPRES MITE S5 FENMETRAZINA I S6 
21 50 +25 
SR AA FENPROMETAMINA I s6 
EUROFLU Il S9 
AD" soluz nebul 15 fiale 2 ml 0,1% FENPROPOREX I 56 
EUROFLU Il S9 FENTALIM I S7 
BB" soluz nebul 15 fiale 2 ml 0,05% 5 fiale EV 10 ml 0,5 mg/ml 
EUROFLU Il S9 FENTANEST I S7 
spray fl 20mI 0,025% 5 fiale 0,1 mg 2 ml 
EVERVENT s3 FENTANIL | S7 
60 cps polvere 12 mcg + erogatore 3 cerotti transdermici 25 
mcg/h 
EVERVENT S3 
FENTANIL I S7 
100 cps polvere 12 mcg + erogatore 
5 cerotti 25 mcg/ora 
EVISTA S4 
FENTANIL I S7 
14 cpr riv 60 mg "o 
7 cerotti 25 mcg/ora 
EVISTA S4 
FENTANIL I S7 
28 cpr riv 60 mg c 
10 cerotti 25 mcg/ora 
EVISTA S4 
FENTANIL I S7 
84 cpr riv 60 mg n 
14 cerotti 25 mcg/ora 
EVISTA S4 
FENTANIL I S7 
100 cpr riv 60 mg a 
20 cerotti 25 mcg/ora 
FACOVIT S1 
moon FENTANIL I S7 
co m 
3 cerotti transdermici 50 
FAMPROFAZONE Il S6 meg/h 
FARESTON s4 FENTANIL I S7 
30 cpr 60 mg 5 cerotti 50 mcg/ora 
FARESTON S4 FENTANIL I S7 
100 cpr 60 mg 7 cerotti 50 mcg/ora 
FASLODEX s4 FENTANIL I S7 
1 siringa IM 5 ml + 1 ago LOpcenotiSoneg/ora 
FASTJEKT l S6 FENTANIE LA 
"AD" 1 siringa 0,33 mg 14 cerotti 50 mcg/ora 
FASTJEKT l S6 FENTANIL 1e:Sf 


5 cerotti transdermici 75 mcg 


4 cerotti 25mcg/ora 
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FENTANIL Il S7 FENTANIL S7 
5 cerotti 75 mcg/ora 7 cerotti transdermici 75 mcg 
FENTANIL Il S7 FENTANIL S7 
7 cerotti 75 mcg/ora 10 cerotti transdermici 75 mcg 
FENTANIL Il S7 FENTANIL S7 
10 cerotti 75 mcg/ora 14 cerotti transdermici 75 mcg 
FENTANIL Il S7 FENTANIL S7 
14 cerotti 75 mcg/ora 20 cerotti transdermici 75 mcg 
FENTANIL Il S7 FENTANIL S7 
20 cerotti 75 mcg/ora 3 cerotti transdermici 100 
mcg/h 
FENTANIL Il S7 
3 cerotti transdermici 100 FENTANIL S7 
mcg/h 5 cerotti transdermici100 mcg 
FENTANIL Il S7 FENTANIL S7 
5 cerotti 100 mcg/ora 7 cerotti transdermici 100 mcg 
FENTANIL Il S7 FENTANIL S7 
7 cerotti 100 mcg/ora 10 cerotti transdermici 100mcg 
FENTANIL Il S7 FENTANIL S7 
10 cerotti 100 mcg/ora 14 cerotti transdermici100mcg 
FENTANIL Il S7 FENTANIL S7 
14 cerotti 100 mcg/ora 20 cerotti transdermici100 mcg 
FENTANIL Il S7 FENTANIL ACTAV S7 
20 cerotti 100 mcg/ora 3 cerotti 25mcg/ora 
FENTANIL Il S7 FENTANIL ACTAV S7 
3 cerotti transdermici 75 5 cerotti 25mcg/ora 
mcg/h 
FENTANIL ACTAV S7 
FENTANIL Il S7 10 cerotti 25mcg/ora 
3 cerotti transdermici 25 
mcg/h FENTANIL ACTAV S7 
FENTANIL Il S7 20 cerotti 25mcg/ora 
5 cerotti transdermici 25 mcg FENTANIL ACTAV S7 
FENTANIL Il S7 3 cerotti 50mcg/ora 
7 cerotti transdermici 25 mcg FENTANIL ACTAV S7 
FENTANIL Il S7 5 cerotti 50mcg/ora 
10 cerotti transdermici25 mcg FENTANIL ACTAV S7 
FENTANIL Il S7 10 cerotti 50mcg/ora 
14 cerotti transdermici 25 mcg FENTANIL ACTAV S7 
FENTANIL Il S7 20 cerotti 50mcg/ora 
20 cerotti transdermici 25 mcg FENTANIL ACTAV S7 
FENTANIL Il S7 3 cerotti 75mcg/ora 
3 cerotti transdermici 50 FENTANIL ACTAV S7 
GacHio 5 cerotti 75mcg/ora 
FENTANIL IST FENTANIL ACTAV S7 
5 cerotti transdermici 50 mcg 10 cerottiotto 75mcg/ora 
FENTANIO I WSz FENTANIL ACTAV S7 
7 cerotti transdermici 50 mcg 20 cerotti 75mcg/ora 
FENTANIL: M-5S5, FENTANIL ACTAV S7 
10 cerotti transdermici 50 mcg 3 cerotti 100mcg/ora 
FENTANIL Mo SE FENTANIL ACTAV S7 
14 cerotti transdermici 50 mcg 5 cerotti 100mcg/ora 
FENTANIL ST FENTANIL ACTAV S7 
20 cerotti transdermici 50 mcg 10 cerotti 100mcg/ora 
FENTANIL Il S7 FENTANIL ACTAV S7 
3 cerotti transdermici 75 s 
mceg/h 20 cerotti 100mcg/or 
FENTANIL Il S7 FENTANIL ACTAV S7 
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FENTANIL ACTAV Il S7 FENTANIL HE.AG S7 
8 cerotti 25mcg/ora 7 cerotti 75mcg/ora 

FENTANIL ACTAV Il S7 FENTANIL HE.AG S7 
16 cerotti 25mcg/ora 10 cerotti 75mcg/ora 

FENTANIL ACTAV Il S7 FENTANIL HE.AG S7 
4 cerotti 50mcg/ora 14 cerotti 75mcg/ora 

FENTANIL ACTAV Il S7 FENTANIL HE.AG S7 
8 cerotti 50mcg/ora 20 cerotti 75mcg/ora 

FENTANIL ACTAV Il S7 FENTANIL HE.AG S7 
16 cerotti 50mcg/or 5 cerotti 75mcg/ora 

FENTANIL ACTAV Il S7 FENTANIL HE.AG S7 
4 cerotti 75mcg/or 3 cerotti 100mcg/ora 

FENTANIL ACTAV Il S7 FENTANIL HE.AG S7 
8 cerotti 75mcg/ora 5 cerotti 100mcg/ora 

FENTANIL ACTAV | S7 FENTANIL HE.AG S7 
16 cerotti 75mcg/or 7 cerotti 100mcg/ora 

FENTANIL ACTAV | S7 FENTANIL HE.AG S7 
4 cerotti 100mcg/ora 10 cerotti 100mcg/ora 

FENTANIL ACTAV I S7 FENTANIL HE.AG S7 
8 cerotti 100mcg/ora 14 cerotti 100mcg/or 

FENTANIL ACTAV | S7 FENTANIL HE.AG S7 
16 cerotti 100mcg/or 20 cerotti 100mcg/or 

FENTANIL HE.AG | S7 FENTANIL HE.AG S7 
3 cerotti 25mcg/ora 5 cerotti 100mcg/ora 

FENTANIL HE.AG Il S7 FENTANIL HEXAL S7 
5 cerotti 25mcg/ora 3 cerotti transd 25mcg/ora 

FENTANIL HE.AG Il S7 FENTANIL HEXAL S7 
7 cerotti 25mcg/ora 5 cerotti transd 25mcg/ora 

FENTANIL HE.AG Il S7 FENTANIL HEXAL S7 
10 cerotti 25mcg/ora 7 cerotti transd 25mcg/ora 

FENTANIL HE.AG Il S7 FENTANIL HEXAL S7 
14 cerotti 25mcg/ora 10 cerotti transd 25mcg/ora 

FENTANIL HE.AG Il S7 FENTANIL HEXAL S7 
20 cerotti 25mcg/ora 14 cerotti transd 25mcg/ora 

FENTANIL HE.AG Il S7 FENTANIL HEXAL S7 
5 cerotti 25mcg/ora 20 cerotti transd 25mcg/ora 

FENTANIL HE.AG Il S7 FENTANIL HEXAL S7 
3 cerotti 50mcg/ora 3 cerotti transd 50mcg/ora 

FENTANIL HE.AG Il S7 FENTANIL HEXAL S7 
5 cerotti 50mcg/ora 5 cerotti transd 50mcg/ora 

FENTANIL HE.AG Il S7 FENTANIL HEXAL S7 
7 cerotti 50mcg/ora 7 cerotti transd 50mcg/ora 

FENTANIL HE.AG Il S7 FENTANIL HEXAL S7 
10 cerotti 50mcg/ora 10 cerotti transd 50mcg/ora 

FENTANIL HE.AG I S7 FENTANIL HEXAL S7 
14 cerotti 50mcg/ora 14 cerotti transd 50mcg/ora 

FENTANIL HE.AG I S7 FENTANIL HEXAL S7 
20 cerotti 50mcg/ora 20 cerotti transd 50mcg/ora 

FENTANIL HE.AG I S7 FENTANIL HEXAL S7 
5 cerotti 50mcg/ora 5 cerotti transd 75mcg/ora 

FENTANIL HE.AG I S7 FENTANIL HEXAL S7 
3 cerotti 75mcg/ora 7 cerotti transd 75mcg/ora 

FENTANIL HE.AG I S7 FENTANIL HEXAL S7 


5 cerotti 75mcg/ora 


10 cerotti transd 75mcg/ora 
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FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL RATIO S7 
14 cerotti transd 75mcg/ora 10 cerotti 12mcg/ora 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL RATIO S7 
20 cerotti transd 75mcg/ora 16 cerotti 12mcg/ora 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL RATIO S7 
3 cerotti transd 100mcg/ora 20 cerotti 12mcg/ora 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL RATIO S7 
5 cerotti transd 100mcg/ora 10 cerotti transd 25 mcg/h 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL RATIO S7 
7 cerotti transd 100mcg/ora 20 cerotti transd 25 mcg/h 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL RATIO S7 
10 cerotti transd 100mcg/ora 3 cerotti transd 50 mcg/h 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL RATIO S7 
14 cerotti transd 100mcg/ora 5 cerotti transd 50 mcg/h 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL RATIO S7 
20 cerotti transd 100mcg/ora 10 cerotti transd 50 mcg/h 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL RATIO S7 
3 cerotti transd 75mcg/ora 20 cerotti transd 50 mcg/h 

FENTANIL RATIO S7 FENTANIL RATIO S7 
5 cerotti transd 75 mcg/h 3 cerotti transd 75 mcg/h 

FENTANIL RATIO S7 FENTANIL SA.GMBH S7 
10 cerotti transd 75 mcg/h 3 cerotti 25mcg/ora 

FENTANIL RATIO S7 FENTANIL SA.GMBH S7 
20 cerotti transd 75 mcg/h 5 cerotti 25mcg/ora 

FENTANIL RATIO S7 FENTANIL SA.GMBH S7 
3 cerotti transd 100 mcg/h 7 cerotti 25mcg/ora 

FENTANIL RATIO S7 FENTANIL SA.GMBH S7 
5 cerotti transd 100 mcg/h 10 cerotti 25mcg/ora 

FENTANIL RATIO S7 FENTANIL SA.GMBH S7 
10 cerotti transd 100 mcg/h 14 cerotti 25mcg/ora 

FENTANIL RATIO S7 FENTANIL SA.GMBH S7 
20 cerotti transd 100 mcg/h 20 cerotti 25mcg/ora 

FENTANIL RATIO S7 FENTANIL SA.GMBH S7 
4 cerotti transd 25 mcg/h 5 cerotti 25mcg/ora 

FENTANIL RATIO S7 FENTANIL SA.GMBH S7 
3 cerotti transd 25 mcg/h 3 cerotti 50mcg/ora 

FENTANIL RATIO S7 FENTANIL SA.GMBH S7 
4 cerotti transd 50 mcg/h 5 cerotti 50mcg/ora 

FENTANIL RATIO S7 FENTANIL SA.GMBH S7 
4 cerotti transd 75 mcg/h 7 cerotti 50mcg/ora 

FENTANIL RATIO S7 FENTANIL SA.GMBH S7 
5 cerotti transd 25 mcg/h 10 cerotti 50mcg/ora 

FENTANIL RATIO S7 FENTANIL SA.GMBH S7 
4 cerotti transd 100 mcg/h 14 cerotti 50mcg/ora 

FENTANIL RATIO S7 FENTANIL SA.GMBH S7 
2 cerotti 12mcg/ora 20 cerotti 50mcg/ora 

FENTANIL RATIO S7 FENTANIL SA.GMBH S7 
3 cerotti 12mcg/ora 5 cerotti 50mcg/ora 

FENTANIL RATIO S7 FENTANIL SA.GMBH S7 
4 cerotti 12mcg/ora 3 cerotti 75mcg/ora 

FENTANIL RATIO S7 FENTANIL SA.GMBH S7 
5 cerotti 12mcg/ora 5 cerotti 75mcg/ora 

FENTANIL RATIO S7 FENTANIL SA.GMBH S7 


8 cerotti 12mcg/ora 


7 cerotti 75mcg/ora 


SIG 
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FENTANIL SA.GMBH Il S7 FENTANIL SANDOZ S7 
10 cerotti 75mcg/ora 3 cerotti transd 75mcg/ora 

FENTANIL SA.GMBH Il S7 FENTANIL SANDOZ S7 
14 cerotti 75mcg/ora 5 cerotti transd 75mcg/ora 

FENTANIL SA.GMBH Il S7 FENTANIL SANDOZ S7 
20 cerotti 75mcg/ora 7 cerotti transd 75mcg/ora 

FENTANIL SA.GMBH Il S7 FENTANIL SANDOZ S7 
5 cerotti 75mcg/ora 10 cerotti transd 75mcg/ora 

FENTANIL SA.GMBH Il S7 FENTANIL SANDOZ S7 
3 cerotti 100mcg/ora 14 cerotti transd 75mcg/ora 

FENTANIL SA.GMBH Il S7 FENTANIL SANDOZ S7 
5 cerotti 100mcg/ora 20 cerotti transd 75mcg/ora 

FENTANIL SA.GMBH Il S7 FENTANIL SANDOZ S7 
7 cerotti 100mcg/ora 3 cerotti transd 100mcg/ora 

FENTANIL SA.GMBH | S7 FENTANIL SANDOZ S7 
10 cerotti 100mcg/ora 5 cerotti transd 100mcg/ora 

FENTANIL SA.GMBH | S7 FENTANIL SANDOZ S7 
14 cerotti 100mcg/ora 7 cerotti transd 100mcg/ora 

FENTANIL SA.GMBH I S7 FENTANIL SANDOZ S7 
20 cerotti 100mcg/ora 10 cerotti transd 100mcg/ora 

FENTANIL SA.GMBH | S7 FENTANIL SANDOZ S7 
5 cerotti 100mcg/ora 14 cerotti transd 100mcg/ora 

FENTANIL SA.GMBH | S7 FENTANIL SANDOZ S7 
16 cerotti 25mcg/ora 20 cerotti transd 100mcg/ora 

FENTANIL SA.GMBH Il S7 FENTANIL WINTH S7 
16 cerotti 50mcg/ora 5 cerotti transd 75 mcg/h 

FENTANIL SA.GMBH Il S7 FENTANIL WINTH S7 
16 cerotti 75mcg/ora 10 cerotti transd 75 mcg/h 

FENTANIL SA.GMBH Il S7 FENTANIL WINTH S7 
16 cerotti 100mcg/ora 20 cerotti transd 75 mcg/h 

FENTANIL SANDOZ Il S7 FENTANIL WINTH S7 
3 cerotti transd 25mcg/ora 3 cerotti transd 100 mcg/h 

FENTANIL SANDOZ Il S7 FENTANIL WINTH S7 
5 cerotti transd 25mcg/ora 5 cerotti transd 100 mcg/h 

FENTANIL SANDOZ Il S7 FENTANIL WINTH S7 
7 cerotti transd 25mcg/ora 10 cerotti transd 100 mcg/h 

FENTANIL SANDOZ Il S7 FENTANIL WINTH S7 
10 cerotti transd 25mcg/ora 20 cerotti transd 100 mcg/h 

FENTANIL SANDOZ Il S7 FENTANIL WINTH S7 
14 cerotti transd 25mcg/ora 3 cerotti transd 25 mcg/h 

FENTANIL SANDOZ Il S7 FENTANIL WINTH S7 
20 cerotti transd 25mcg/ora 5 cerotti transd 25 mcg/h 

FENTANIL SANDOZ Il S7 FENTANIL WINTH S7 
3 cerotti transd 50mcg/ora 10 cerotti transd 25 mcg/h 

FENTANIL SANDOZ I S7 FENTANIL WINTH S7 
5 cerotti transd 50mcg/ora 20 cerotti transd 25 mcg/h 

FENTANIL SANDOZ I S7 FENTANIL WINTH S7 
7 cerotti transd 50mcg/ora 3 cerotti transd 50 mcg/h 

FENTANIL SANDOZ I S7 FENTANIL WINTH S7 
10 cerotti transd 50mcg/ora 5 cerotti transd 50 mcg/h 

FENTANIL SANDOZ I S7 FENTANIL WINTH S7 
14 cerotti transd 50mcg/ora 10 cerotti transd 50 mcg/h 

FENTANIL SANDOZ I S7 FENTANIL WINTH S7 


20 cerotti transd 50mcg/ora 


20 cerotti transd 50 mcg/h 
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FENTANIL WINTH Il S7 FLIXOTIDE 500 Il S9 
3 cerotti transd 75 mcg/h 60 dosi 500 mcg polv inal 
FENTANYL HAM Il S7 FLUDROCORTISONE Il S9 
5 fiale EV 100 2 ml 
sare Megan FLUIRES I si 
FENTANYL HAM. Il S7 30 cpr 
5 fiale 10 ml 50 mcg/ml 
FLUIRES I S3 
FENTATIENIL Il S7 scir 200 ml 
5 fiale EV 5 ml 50 I 
ale SO TReg FLUMINEX s9 
FENTATIENIL I S7 soluz nebul 30 ml 0,1% 
5 fiale EV ED 1 ml 
FLUNISOLIDE AUROBINDO S9 
FENTATIENIL Il S7 neb 30ml 0,1% 
5 fiale EV ED 20 ml 
FLUNISOLIDE ABC S9 
FENTERMINA Il S6 soluz nebul 30 ml 0,1% 
FERONAL | S3 FLUNISOLIDE AC S9 
60 cps 12 mcg polv inal soluz nebul 30mlI 0,1% 
FERONAL I S3 FLUNISOLIDE ALMUS S9 
100 cps 12 mcg polv inal soluz nebul 30mI 0,1% 
FIENAMINA Il S6 FLUNISOLIDE ANG S9 
10 cpr 10mg+ 15mg neb 30ml 0,1% 
FLANTADIN Il S9 FLUNISOLIDE DOR S9 
10 cpr 6 mg nebul 0,1%30mlI 
FLANTADIN Il S9 FLUNISOLIDE EG S9 
10 cpr 30 mg soluz nebul 30 ml 1 mg/ml 
FLANTADIN Il S9 FLUNISOLIDE GERMED PLIVA S9 
gtt os 13 ml 22,75 mg/ml soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLEBOCORTID Il S9 FLUNISOLIDE HEX S9 
3 fiale 25 mg + 3 fiale solv 2 ml soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLEBOCORTID Il S9 FLUNISOLIDE ITA S9 
1 fiala 100 mg + 1 fiala solv 2 ml 30 monod 1mg/1 
FLEBOCORTID Il S9 FLUNISOLIDE M.G. S9 
1 fiala EV 500 mg + 1 fiala solv 5 ml soluz nebul 15 fiale 1 mg/2 ml 
FLEBOCORTID Il S9 FLUNISOLIDE M.G. S9 
1 fiala EV 1g+ 1 fiala solv 10 ml soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml 
FLEXBUMIN I S5 FLUNISOLIDE M.G. S9 
24 sacche 50ml 2009/I soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLEXBUMIN | S5 FLUNISOLIDE SANDOZ S9 
12 sacche 100mI250g/I soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLEXBUMIN | S5 FLUNITOP S9 
12 sacche 100mI200g/I soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLEXBUMIN | S5 FLUNITOP S9 
24 sacche 50ml 2509/I AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml 
FLIXOTIDE Il S9 FLUNITOP S9 
sosp nebul 10 nebules 500 mcg 2 ml BB" soluz nebul 15 fiale 1 mg 2 ml 
FLIXOTIDE 100 Il S9 FLUOROMETOLONE S9 
60 dosi 100 mcg polv inal 
FLUOSSIMESTERONE I SI 
FLIXOTIDE 125 Il S9 
x Ù È A CORIO A FLUPREDNISONE S9 
125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore 
sottopressione da 120 erogazioni FLUSPIRAL s9 
FLIXOTIDE 250 I S9 10 nebules 500 mcg 2 ml aerosol 
sosp inal 120 erog 250 mcg FLUSPIRAL 100 | s9 
FLIXOTIDE 250 Il S9 60 dosi 100 mcg polv inal 
60 dosi 250 mcg polv inal FLUSPIRAL 125 | 99 
FLIXOTIDE 50 II S9 sosp inal 120 dosi 125 mcg 
"50 i izzat: inalazi Fal tenit 
mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore FLUSPIRAL 250 | s9 


sottopressione da 120 erogazioni 


sosp inal 120 dosi 250 mcg 


3 cartucce 60 dosi 12 mcg polv inal 


299 


10fiale 150UI + 10fiale 1ml 
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FLUSPIRAL 250 Il S9 FOROTAN I S3 
60 dosi 250 mcg polv inal 60 cps polvere 12 mcg + erogatore 
FLUSPIRAL 50 Il S9 FOROTAN I S3 
sosp inal 120 dosi 50 mcg 100 cps 12 mcg + erog polv 
inal 
FLUSPIRAL 500 Il S9 
60 dosi 500 mcg polv inal FORTASINT I S3 
60 cps polvere 12 mcg + erogatore 
FLUSS 40 S5 
20 cpr 40 mg + 25 mg FORTASINT I S3 
100 cps polvere 12 mcg + erogatore 
FOLEDRINA Il S6 
FORTINOL Ill P2 
FORADIL S3 coll fl 3mI 1% r.p. 
polv 30cps 12mcg + inal 
FORTINOL III P2 
FORADIL s3 coll fl 3mI 2% r.p. 
60 cps 12 mcg polv inal 
FORTINOL III P2 
FORADIL S3 coll 3fl 3ml 2% r.p. 
soluz inal 100 dosi 12 mcg 
FORZAAR I S5 
FORBEST Il S9 14 cpr riv 100 mg + 25 mg 
nebul 15fl 
FORZAAR I S5 
FORBEST Il S9 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
nebul 15fl 
FOSICOMBI I S5 
FORBEST Il S9 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
nebul 30fl 
FOSINOPRIL ID.TEV I S5 
FORBEST Il S9 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
nebul 30fl 
FOSINOPRIL ID.TEV I S5 
FORMEBOLONE | S1 20 cpr 20mg+12,5mg 
FORMOCORTAL Il S9 FOSINOPRIL ID.TEV I S5 
FORMODUAL Il s9 SO Spe Ome ri orI 
soluz inal 120 erog 100/6 mcg FOSINOPRIL ID.TEV I S5 
FORMODUAL Il s9 Spr Zomaztzoma 
soluz inal 180 erog 100/6 mcg FOSINOPRIL ID.TEV I S5 
FORMOTEROLO EG s3 OO ERI OMR 
60 cps 12 mcg + erogatore FOSINOPRIL ID.TEV I S5 
FORMOTEROLO EG s3 SO SPE Oma,tz,ormg 
100 cps 12 meg FOSINOPRIL ID.TEV I S5 
200 20 12,5 
FORMOTEROLO VIAT s3 SPESA pa] 
10 cartucce 60 dosi 12 mcg polv inal FOSINOPRIL ID.TEV | S5 
50 20mg+12,5; 
FORMOTEROLO VIAT s3 SL ERE] 
60 dosi 6 mcg polv inal FOSINOPRIL ID.TEV I S5 
90 20 12,5 
FORMOTEROLO VIAT s3 SPESA ato] 
1 cartuccia 60 dosil FOSTER Il S9 
FORMOTEROLO VIAT S3 soluz inal 120 erog 100/6 mcg 
2 cartucce 60 dosil FOSTER Il S9 
FORMOTEROLO VIAT S3 soluz inal 180 erog 100/6 mcg 
3 cartucce 60 dosi FOSTIMON I S2 
1 fiala 75 UI + 1 fiala solv 1 ml 
FORMOTEROLO VIAT S3 
10 cartucce 60 dosi FOSTIMON I S2 
FORMOTEROLO VIAT S3 fiala 150UI + 1fiala solv 
60 dosi 12 mcg polv inal FOSTIMON I S2 
FORMOTEROLO VIAT S3 5fiala 75UI + 5fiala 1ml 
1 cartuccia 60 dosi 12 mcg polv inal FOSTIMON kb: S2 
10 fiale 75 UI + 10 fiale solv 1 ml 
FORMOTEROLO VIAT S3 
2 cartucce 60 dosi 12 mcg polv inal FOSTIMON I S2 
FORMOTEROLO VIAT S3 5fiale 150UI + 5fiale 1mI 
FOSTIMON I S2 
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FURAZABOL S1 FUROSEMIDE I S5 
3 fiale 20mg 2ml 
FURFENOREX Il S6 
FUROSEMIDE I S5 
FUROSEMIDE S5 


4 fiale 20mg 2ml 


5 fiale 20mg2 ml 


FUROSEMIDE I S5 


FUROSEMIDE SS 5 fiale 20mg 2ml 


1 fiala 20mg2 ml 


FUROSEMIDE I S5 


FUROSEMIDE SS 6 fiale 20mg 2mI 


5 fiale 20mg2 ml 


FUROSEMIDE I S5 
FUROSEMIDE SS 7 fiale 20mg 2ml 
10 fiale 20mg2 ml 
FUROSEMIDE I S5 
FUROSEMIDE S5 


8 fiale 20mg 2ml 


50 fiale 20 mg 2 ml 


FUROSEMIDE I S5 
FUROSEMIDE s5 9 fiale 20mg 2ml 
100 fiale 20 mg 2mI 
FUROSEMIDE I S5 
FUROSEMIDE SS 10 fiale 20mg 2ml 
30cpr 25mg 
FUROSEMIDE I S5 
FUROSEMIDE SS 20 cpr 500 mg 
100 cpr 25mg 
FUROSEMIDE I S5 
FUROSEMIDE SS 30 cpr 25 mg 
30 cpr 25 mg 
FUROSEMIDE I S5 
FUROSEMIDE SS 20 cpr 500 mg 
5 fiale 20mg2ml 
FUROSEMIDE I S5 
FUROSEMIDE SS 5 fiale 2 ml 20 mg 
30 cpr 25 mg 
FUROSEMIDE I S5 
FUROSEMIDE SS 5F 25ML 250 mg/25 ml 
30 cpr 25 mg 
FUROSEMIDE A.D. I S5 
FUROSEMIDE S5 


1000 cpr 25 mg 


100 cpr 25 mg 


FUROSEMIDE DOC I S5 
FUROSEMIDE S5 20 cpr 500 mg 
500 cpr 25 mg 
FUROSEMIDE DOC I S5 
FUROSEMIDE S5 
30 cpr 25 mg 
1000 cpr 25 mg 
FUROSEMIDE DOC I S5 


FUROSEMIDE S5 
5 fiale 20mg2ml 


5 fiale EV 20mg2ml 


FUROSEMIDE DOC I S5 


FUROSEMIDE SS 5 flaconcini 250 mg 25 ml 


5 fiale 20mg2 ml 


FUROSEMIDE F.UNO I S5 
FUROSEMIDE S5 20 cpr 500 mg 
50 fiale 20 mg 2 ml 
FUROSEMIDE F.UNO I S5 
FUROSEMIDE S5 
30 cpr 25 mg 
1000 cpr 25 mg 
FUROSEMIDE FAR.MI I S5 
FUROSEMIDE S5 
30 cpr 25 mg 
5 fiale 20mg2 ml 
FUROSEMIDE FARMA 1 I S5 
FUROSEMIDE S5 100 cpr 500 mg 
10 fiale 20mg 2 ml 
FUROSEMIDE FARMA 1 I S5 


FUROSEMIDE S5 
50 fiale 20mg 2ml 


600 cpr 25 mg 


FUROSEMIDE FARMA 1 I S5 


FUROSEMIDE SS 5 fiale 20mg2 ml 


100 fiale 20mg 2mI 


FUROSEMIDE FARMA 1 I S5 
FUROSEMIDE SS 300 fiale 20 mg 2 ml 
5 fiale 20mg/2ml 
FUROSEMIDE FARMA 1 I S5 
FUROSEMIDE S5 


5 flaconcini 250 mg 25 ml 


1 fiala 20mg 2mI 


FUROSEMIDE GERMED PLIVA I S5 
20 cpr 500 mg 


FUROSEMIDE S5 
2 fiale 20mg 2mI 


DR È 
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FUROSEMIDE GERMED PLIVA S5 GENOTROPIN MINI | S2 
30 cpr 25 mg 7 tubofiale SC 0,6 mg 

FUROSEMIDE GERMED PLIVA S5 GENOTROPIN MINI I S2 
5 fiale 20mg2ml 7 tubofiale SC 0,8 mg 

FUROSEMIDE GERMED PLIVA S5 GENOTROPIN MINI I S2 
5 flaconcini 250 mg 25 ml 7 tubofiale SC 1 mg 

FUROSEMIDE HEXAL S5 GENOTROPIN MINI I S2 
20 cpr 500 mg 4 tubofiale SC 1,2 mg 

FUROSEMIDE HEXAL S5 GENOTROPIN MINI I S2 
5 fiale EV 20mg2ml 4 tubofiale SC 1,4 mg 

FUROSEMIDE HEXAN S5 GENOTROPIN MINI I S2 
5 fiale EV 250 mg 25 ml 4 tubofiale SC 1,6 mg 

FUROSEMIDE KABI S5 GENOTROPIN MINI I S2 
5 fiale 20mg 2mI 4 tubofiale SC 1,8 mg 

FUROSEMIDE KABI S5 GENOTROPIN MINI I S2 
50 fiale 20mg/2ml 4 tubofiale SC 2 mg 

FUROSEMIDE KABI S5 GENTIPRESS I S5 
100f 20mg/2ml 14 cpr 20mg+6mg 

FUROSEMIDE M.G. S5 GHRH FERRING I S2 
20 cpr 500 mg 1 fiala 50 mcg + 1 fiala solv 1 ml 

FUROSEMIDE M.G. S5 GIUVAPRESS I S5 
30 cpr 25 mg 14 cpr 20 mg + 6,25 mg 

FUROSEMIDE M.G. S5 GIVAIR Il S9 
5 fiale 20 mg/2 ml soluz nebul 30 ml 1 mg/ml 

FUROSEMIDE M.G. S5 GLAUTIMOL II P2 
5 flaconcini 250 mg 25 ml coll flacone polv 100 mg + 25 mg + flacone solv 5 ml 

GANFORT P2 GLICINA MANNITOLO I S5 
collirio 300 mcg/ml + 5 mg/ml 1 sacca 3.000 ml 

GANFORT P2 GLICINA MANNITOLO I S5 
3 flaconi 300 mcg/ml + 5 mg/ml 1 sacca 5.000 ml 

GENOTROPIN s2 GLICINA MANNITOLO I S5 
1 tubofiala 5,3 mg 1 sacca 3.000 ml 

GENOTROPIN s2 GLICINA MANNITOLO I S5 
1 tubofiala 12 mg 1 sacca 5.000 ml 

GENOTROPIN S2 GLICINA MANNITOLO I S5 
5 tubofiale 12 mg 1 sacca per irrigazioni 3.000 ml 

GENOTROPIN KABIO S2 GLICINA MANNITOLO I S5 
10 tubofiale 0,67 mg 1 sacca per irrigazioni 5.000 ml 

GENOTROPIN KABIO S2 GLICINA MANNITOLO I S5 
8 siringhe 1mg(3UI) 1 sacca 3.000 ml 

GENOTROPIN KABIO S2 GLICINA MANNITOLO I S5 
6 siringhe 1,3 mg 1 sacca 5.000 ml 

GENOTROPIN KABIV S2 GLICINA MANNITOLO I S5 
1 tubofiala 1,3 mg 1 sacca 2.000 ml 

GENOTROPIN KABIV S2 GLICINA MANNITOLO I S5 
1 tubofiala 5,3mg 1 sacca 3.000 ml 

GENOTROPIN KABIV sS2 GLICINA MANNITOLO I S5 
1 tubofiala 12 mg 1 sacca 4.500 ml 

GENOTROPIN KABIV s2 GLICINA MANNITOLO I S5 
5 tubofiale 12 mg 1 sacca 5.000 ml 

GENOTROPIN MINI sS2 GLICINA MANNITOLO I S5 
7 tubofiale SC 0,2 mg 1 sacca 6.000 ml 

GENOTROPIN MINI S2 GLOBUREN I S2 


7 tubofiale SC 0,4 mg 


1 fiala EV 2.000 UI 1 ml 


— 281 —É 


5 fiale SC 150 UI + 5 siringhe 1 ml 


1 siringa IM SC 3,75 mg + 1 fiala solv 
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GLOBUREN S2 GONALF S2 
1 fiala EV 4.000 UI 1 ml 10 fiale SC 150 UI + 10 siringhe 1 ml 

GLOBUREN s2 GONALF S2 
1 fiala EV 10.000 UI 1 ml 1 fiala SC 450 UI + 1 siringa 0,75 ml 

GLOBUREN s2 GONALF S2 
1 siringa SC EV 1.000 UI 0,5 ml 1 fiala SC 300 UI + 1 siringa 0,75 ml 

GLOBUREN S2 GONALF S2 
1 siringa SC EV 2.000 UI 0,5 ml 1 penna SC 300 UI/0,5 ml + 5 aghi 

GLOBUREN s2 GONALF S2 
1 siringa SC EV 3.000 UI 0,3 ml 1 penna SC 450 Ul/0,75 ml + 7 aghi 

GLOBUREN S2 GONALF S2 
1 siringa SC EV 4.000 UI 0,4 ml 1 penna SC 900 Ul/1,5 ml + 14 aghi 

GLOBUREN S2 GONAL F 150 S2 
1 siringa SC EV 10.000 UI 1 ml SC 1fiala 150UI + fiala 1ml 

GLOBUREN S2 GONAL F 150 S2 
1 fiala 40.000 UI 1 ml SC 3fiale 150UI + 3fiale 1ml 

GLOBUREN S2 GONAL F 150 S2 
4 fiale iniet 40.000 UI 1 ml SC S5fiale 150UI + 5fiale 1mI 

GLOBUREN S2 GONAL F 150 S2 
6 fiale iniet 40.000 UI 1 ml 10 fiale SC 150 UI + 10 fiale solv 1 ml 

GLOBUREN S2 GONAL F 150 S2 
1siringa 9000UI/0,9mI SC 1fiale 150UI + fiale 1mI 

GLOBUREN S2 GONAL F 150 S2 
1 siringa SC EV 5.000 UI 0,5 ml SC 3fiale 150UI + 3fiale 1m 

GLOBUREN s2 GONAL F 150 S2 
1 siringa SC EV 6.000 UI 0,6 ml SC Sfiale 150UI + 5fiale Im 

GLOBUREN S2 GONAL F 150 S2 
1siringa 7000UI/0,7mI SC 10 fiale 150UI + 10 fiale 

GLOBUREN S2 GONAL F 37,5 S2 
1sir 8000ui/0,8ml SC fiala 37,5UI + fiala sol 

GLOBUREN S2 GONAL F 37,5 S2 
6 siringhe 500UI/0,25ml SC 3fiale 37,5UI + 3fiale s 

GLOBUREN 1000 S2 GONAL F 37,5 S2 
Ifiala 1.000 UI 0,5 ml SC Sfiale 37,5UI + 5fiale s 

GLYPOLIX Il S6 GONAL F 37,5 S2 
60 cps 15mg SC 10fiale 37,5UI + 10fiale 

GONAL F S2 GONAL F 75 S2 
1 fiala SC 1.050 UI 1,75 ml 1 fiala SC 75 UI + 1 fiala solv 1ml 

GONAL F S2 GONAL F 75 S2 
1 fiala SC 3,75 Ul + 1 siringa 1 ml SC 3fiale 75UI + 3fiale 1mI 

GONAL F S2 GONAL F 75 S2 
5 fiale SC 3,75 UI + 5 siringhe 1 ml 5 fiale SC 75 UI + 5 fiale 1 ml 

GONAL F S2 GONAL F 75 S2 
10 fiale SC 3,75 UI + 10 siringhe 1 ml 10 fiale SC 75 UI + 10 fiale 1 ml 

GONAL F S2 GONAL F 75 S2 
1 fiala SC 75 UI + 1 siringa 1 ml SC 1 fiala 75UI + fiala 1ml 

GONAL F S2 GONAL F 75 S2 
5 fiale SC 75 UI + 5 siringhe 1 ml SC 3fiale 75UI + 3fiale 1ml 

GONAL F S2 GONAL F 75 S2 
10 fiale SC 75 U.I. + 10 siringhe 1 ml SC 5fiale 75UI + 5fiale 1ml 

GONAL F s2 GONAL F 75 S2 
1 fiala SC 150 UI + 1 siringa 1 ml SC 10 fiale 75UI + 10 fiale 1m 

GONAL F S2 GONAPEPTYL DEPOT S2 
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GONAPEPTYL DEPOT S2 HAESSTERIL I S5 
3 siringhe 3,75mg 30 sacche 250 ml 10 g/100 ml 
GONASI HP s2 HAESSTERIL I S5 
1 fiala IM SC 10.000 UI + 1 fiala 1 ml 20 sacche 500 ml 10 g/100 ml 
GONASI HP S2 HCG (VEDI "GONADOTROPINA CORIONICA") I S2 
IM SC 3 fiale 250 U.1./1 ml + 3 fiale solvente 1 
mI HGH (VEDI "SOMATROPINA") I S2 
GONASI HP S2 HIZAAR I S5 
1 fiala IM SC 5.000 U.I. + 1 fiala solv 1 14 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
ml 
HIZAAR I S5 
GONASI HP s2 14 cpr riv 100 mg + 25 mg 
IM SC 3 flaconcini 500UI/mI 
HIZAAR I S5 
GONASI'HP s2 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
3 fiale IM 1.000 UI + 3 fiale 1 ml 
HIZAAR I S5 
GONASI HP s2 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
IM SC 3 flaconcini 125UI/mI 
HUMALOG I S2 
GONASI HP s2 1 fiala SC 1.000 UI 10 ml 
3 fiale IM SC 2.000 UI + 3 fiale 1 
ml HUMALOG I S2 
GUTRON Il S6 5 cartucce SC 300 UI 1,5 ml 
30 cpr div 2,5 mg HUMALOG | S2 
GUTRON Il S6 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
gtt os 30 ml 0,25% HUMALOG | S2 
GUTRON Il S6 "MIX 25" 1 fiala SC 1.000 UI 10 ml 
6 fiale IM 5mg 2 ml HUMALOG I S2 
GYNODIAN DEPOT SI "MIX 50" 5 cartucce SC 3 ml 
1 fiala IM 1 ml HUMALOG | S2 
HAESSTERIL S5 SC 1fiala 10ml 100u/mI 
1 flacone EV 250 ml 6 g/100 ml HUMALOG I S2 
HAESSTERIL S5 "MIX 25" 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml 
1 flacone EV 500 ml 6 g/100 ml HUMALOG I S2 
HAESSTERIL S5 "MIX 50" 1 flacone SC 10ml 100UI/ml 
1 flacone EV 250 ml 10 g/100 ml HUMALOG I S2 
HAESSTERIL S5 "NPL" 5 cartucce SC 3 ml 100U/mI 
1 flacone EV 500 ml 10 g/100 ml HUMALOG I S2 
HAESSTERIL S5 "MIX 25" 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml 
20 sacche 250ml 69/100mI HUMALOG I S2 
HAESSTERIL S5 "MIX 50" 5 cartucce SC 3 ml 
15 sacche 500ml 69/100mI HUMALOG I S2 
HAESSTERIL S5 "NPL"5 cartucce SC 3 ml 
20 sacche 250mI 10g9/100mI HUMALOG I S2 
HAESSTERIL S5 "MIX 25" 5 cartucce SC 100U/mI 
15 sacche 500mI 109/100mI HUMALOG I S2 
HAESSTERIL S5 "MIX 50" 5 cartucce SC 100U/mI 
1 sacca 250ml 6g/100mI HUMALOG I S2 
HAESSTERIL S5 “"NPL" 5 cartucce SC 3 ml 100U/mI 
1 sacca 500mI 6g/100mI HUMALOG HUMAJECT I S2 
HAESSTERIL S5 5 cartucce SC IM 3 ml 
1 sacca 250mI 109/100mI HUMALOG PEN I S2 
HAESSTERIL S5 5 penne SC 300 U.I. 3 ml 
1 sacca 500mI 109/100mI HUMATROPE I S2 
HAESSTERIL S5 1 fiala IM SC 1,33 mg 4 UI + 1 fiala solv 2 ml 
30 sacche 250 ml 6 g/100 ml HUMATROPE I S2 
HAESSTERIL S5 fiala 5,33mg (1601) + fiala 8ml 
20 sacche 500 ml 6 g/100 ml HUMATROPE I S2 


1 cartuccia SC 6 mg 18 UI + 1 siringa 


sia =È 


5 penfill 3 ml 


— 284 —È 


30 cpr 50 mg 
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HUMATROPE S2 HUMULIN U s2 
1 cartuccia SC 12 mg 36 UI + 1 siringa 1 fiala 1.000 UI 10 ml 
HUMATROPE S2 HYPERHAES S5 
1 cartuccia SC 24 mg 72 UI + 1 siringa 1sacca 250mI 
HUMULIN 10/90 S2 HYPERHAES S5 
1 fiala 10 ml 100 UI / ml 10 sacche 250 ml 
HUMULIN 10/90 S2 HYPERHAES S5 
5 cartucce 3ml100u/ml 20 sacche 250 ml 
HUMULIN 10/90 CART. S2 HYPERHAES S5 
5 tubofiale 1,5 ml 30 sacche 250 ml 
HUMULIN 10/90 JET S2 HYPERHAES S5 
5 penfill 3mI 35 sacche 250 ml 
HUMULIN 20/80 S2 HYPERHAES S5 
1 fiala 10 ml 100 UI / ml 40 sacche 250 ml 
HUMULIN 20/80 S2 IALUTIM Ill P2 
5 cartucce 3ml100u/ml 20 monod coll 0,35 ml 
0,5% 
HUMULIN 20/80 JET S2 
5 penfill 3mI ICARUS S3 
polvxinal 60erog 12mcg 
HUMULIN 30/70 S2 
1 fiala 1.000 UI 10 ml ICARUS S3 
polvxinal 100erog 12mcg 
HUMULIN 30/70 S2 
5 cartucce 300 UI 3 ml ICARUS S3 
HUMULIN 30/70 JET 3 solxinal 100erog 6mcg 
5 penfill 3 ml ICARUS S3 
solxinal 120erog 6mcg 
HUMULIN 40/60 S2 
1 fiala 10 ml 100 UI / ml ICARUS S3 
solxinal 100erog 12mcg 
HUMULIN 40/60 S2 
5 cartucce 3ml100u/ml ICARUS S3 
HUMULIN 40/60 CART e solxinal 120erog 12mcg 
5 tubofiale 1,5 ml IDROCET Il S9 
8tav vag 
HUMULIN 40/60 JET S2 
5 penfili 3mi IDROCLOROTIAZIDE S5 
20cpr 50mg 
HUMULIN 50/50 S2 
1 fiala 1.000 UI 10 ml IDROCLOROTIAZIDE S5 
20 cpr 25mg 
HUMULIN 50/50 S2 
SORA IDROCLOROTIAZIDE S5 
100 cpr 25 mg 
HUMULIN 50/50 S2 
5 cartucce 1,5ml 100u IDROCLOROTIAZIDE S5 
500 cpr 25 mg 
HUMULIN 50/50 JET S2 
5 penfill 3mI IDROCLOROTIAZIDE S5 
HUMULIN I S2 POR ERRE 
1 fiala 1.000 UI 10 ml IDROCLOROTIAZIDE S5 
20 cpr 50 mg 
HUMULIN I S2 
5 cartucce sc 300 UI 3 ml IDROCLOROTIAZIDE SS 
100 cpr 50 mg 
HUMULIN I JET S2 
5 penfill 3 ml IDROCLOROTIAZIDE S5 
HUMULIN L S2 =_= 
1 fiala 1.000 UI 10 ml IDROCLOROTIAZIDE S5 
HUMULIN R S2 Li 
1 fiala 1.000 UI 10 ml IDROCLOROTIAZIDE S5 
HUMULIN R S2 Sp RR a 
5 cartucce 300 UI 3 ml IDROCLOROTIAZIDE S5 
1000 cpr 50 mg 
HUMULIN R JET S2 
IDROCLOROTIAZIDE A. S5 
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IDROFLUMETIAZIDE S5 INDERAL Ill P2 
30 cpr 40 mg 
IDROLATTONE S5 
10 cpr 50 mg INDERAL III P2 
50 40 
IDROLATTONE S5 "A 
10 cpr 100 mg INDERAL Ill P2 
5 fiale EV5mg5ml 
IDROLATTONE S5 
20 cpr 100 mg INDERAL Ill P2 
IDROLATTONE S5 28 cps 160 mg rilascio prolungato 
16 cps 25 mg INDERAL GRADUALE III P2 
28 cps 80 mg 
IDROLONE S5 
20 cps 10 mg INIBACE PLUS I S5 
14 cpr 5 mg + 12,5 mg 
IDROMORFONE Il S7 
INIBITORI DELLA MIOSTATINA | S4 
IDROQUARK 2,5 S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg INITISS PLUS I S5 
14 cpr 5 mg + 12,5 mg 
IDROQUARK 5 S5 
14 cpr 5 mg + 25mg INOPAMIL 100 Il S6 
40 100 
IGF-1 s2 ——— 
INOPAMIL 200 Il S6 
IGROSELES II P2 20 cpr 200 mg 
28 cpr 100 mg + 25 mg 
INOPAMIL 50 Il S6 
IGROSELES S5 40 cpr 50 mg 
28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
INSPRA I S5 
IGROSELES Il P2 10 cpr riv 25mg 
60 cpr 100 mg + 25 mg 
INSPRA I S5 
IGROSELES S5 30 eprriviasmg 
60 cpr 50 mg + 12,5 mg 
INSPRA I S5 
IGROTON 25 S5 36 eprriv'2smg 
30 cpr 25 mg 
INSPRA I S5 
IGROTON LOPRESOR III P2 6 
30 cpr riv 25mg 
28 cpr 25 mg + 200 mg 
INSPRA I S5 
IGROTON RESERPINA S5 5 
50 cpr riv 25mg 
12 cpr 50 mg+ 0,25 mg 
INSPRA I S5 
INALCORT Il S9 100 cpr riv 25mg 
soluz nebul 30 ml 0,1 % 
INSPRA I S5 
INCRELEX s2 200 cpr riv 25mg 
1fiala 4ml 10mg/ml 
INSPRA I S5 
INDAFLEX S5 20 cpr riv 25mg 
50 cps 2,5 mg 
INSPRA I S5 
INDAMOL SS 30 cpr riv 25mg 
50 conf 2,5 mg 
INSPRA I S5 
INDAPAMIDE BLUFARM S5 3 
50 cpr riv 25mg 
30 cpr riv 2,5 mg 
INSPRA I S5 
INDAPAMIDE M.G. S5 100 cprriv 25mg 
30 cpr 2,5 mg 
INSPRA I S5 
INDAPAMIDE M.G. S5 200 cpr riv 25mg 
50 cpr riv 2,5 mg 
INSPRA I S5 
INDAPAMIDE PENSA S5 6 
10 cpr riv 50mg 
20 cpr riv 2,5 mg 
INSPRA I S5 
INDAPAMIDE PENSA S5 20 n 
cpr riv 50mg 
30 cpr riv 2,5 mg 
INSPRA I S5 
INDAPAMIDE PENSA S5 28 5 
cpr riv 50mg 
50 cpr riv 2,5 mg 
INSPRA I S5 
INDAPAMIDE SANDOZ S5 30 n 
cpr riv 50mg 
30 cpr riv 2,5 mg 
INSPRA I S5 
INDENOLOLO III P2 


50 cpr riv 50mg 


1 flacone 250 ml 20% 
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INSPRA S5 INSUMAN I S2 
100 cpr riv 50mg 3 fiale IM SC 10 ml 100 Ul/ 1ml 
INSPRA S5 INTRINSA I SI 
200 cpr riv 50mg 2 cerotti transd 300 mcg/24 ore 
INSPRA S5 INTRINSA I SI 
20 cpr riv 50mg 8 cerotti transd 300 mcg/24 ore 
INSPRA S5 INTRINSA I SI 
30 cpr riv 50mg 24 cerotti transd 300 mcg/24 ore 
INSPRA S5 INUVER Il S9 
50 cpr riv 50mg soluz inal 120 erog 100/6 mcg 
INSPRA S5 INUVER Il S9 
100 cpr riv 50mg soluz inal 180 erog 100/6 mcg 
INSPRA S5 IPAMIX I S5 
200 cpr riv 50mg 50 cpr riv 2,5 mg 
INSPRA S5 IPOLAB III P2 
90 cpr riv 25mg 50 cpr 200 mg 
INSPRA S5 IPOLAB III P2 
90 cpr riv 25mg 50 cpr 400 mg 
INSPRA S5 IPRAFEN I S3 
90 cpr riv 50mg sosp inal 300 erog 100 mcg + 40 mcg 
INSPRA S5 IPRAFEN I S3 
90 cpr riv 50mg soluzxinal.20mI 
INSUMAN S2 ISOMETEPTENE S6 
1 fiala IM SC 5ml 100 UI / ml 
ISOPRENALINA CLORIDR S6 
INSUMAN S2 1 fiala 0,2 mg 1 ml 
5 fiale IM SC 5ml 100 UI / ml 
ISOPRENALINA CLORIDR S6 
INSUMAN S2 5 fiale 0,2 mg 
5 cartucce IM SC 3 ml 100 UI / ml 
ISOPRENALINA CLORIDR S6 
INSUMAN S2 5 fiale 0,2 mg 
1 fiala IM SC 5 ml 100 UI /mI 
ISOPRENALINA CLORIDR S6 
INSUMAN s2 50 fiale 0,2 mg 
5 cartucce IM SC 3,15 ml 100 UI / ml 
ISOPRENALINA CLORIDR S6 
INSUMAN S2 5 fiale 0,2 mg 
5 fiale IM SC 5 ml 100 UI / ml 
ISOPRENALINA CLORIDR S6 
INSUMAN S2 1 fiala 0,2mg 
5 cartucce IM SC 3 ml 100 UI / ml 
ISOPRENALINA CLORIDR S6 
INSUMAN S2 2 fiale 0,2mg 
1 fiala IM SC 5 ml 100 UI /mI 
ISOPRENALINA CLORIDR S6 
INSUMAN S2 3 fiale 0,2mg 
5 fiale IM SC 5 ml 100 UI / ml 
ISOPRENALINA CLORIDR S6 
INSUMAN S2 4 fiale 0,2mg 
comb 15 im sc 5cart 3m 
ISOPRENALINA CLORIDR S6 
INSUMAN S2 5 fiale 0,2mg 
1 fiala IM SC 5 ml 100 UI /mI 
ISOPRENALINA CLORIDR S6 
INSUMAN S2 6 fiale 0,2mg 
5 fiale IM SC 5 ml 100 UI / ml 
ISOPRENALINA CLORIDR S6 
INSUMAN S2 7 fiale 0,2mg 
5 cartucce IM SC 3 ml 100 UI / ml 
ISOPRENALINA CLORIDR S6 
INSUMAN S2 8 fiale 0,2mg 
1 fiala IM SC 5 ml 100 UI /mI 
ISOPRENALINA CLORIDR S6 
INSUMAN S2 9 fiale 0,2mg 
5 fiale IM SC 5 ml 100 UI / ml 
ISOPRENALINA CLORIDR S6 
INSUMAN s2 10 fiale 0,2mg 
5 cartucce IM SC 3 ml 100 UI / ml 
ISOTOL I S5 


28 cpr 32 mg rilascio prolungato 
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ISOTOL I S5 JURNISTA S7 

1 flacone EV 500 ml 20% 30 cpr 32 mg rilascio prolungato 
ISTRELINA I S2 JURNISTA S7 
JETBES Il s9 35 cpr 32 mg rilascio prolungato 

aerosol 200d 250+100mcg JURNISTA S7 
JETBES MITE Il S9 40 cpr 32 mg rilascio prolungato 

aerosol 200erog JURNISTA S7 
JUMEX Il S6 50 cpr 32 mg rilascio prolungato 

50 cpr5mg JURNISTA S7 
JUMEX 10 Il S6 56 cpr 32 mg rilascio prolungato 

25 cpr 10mg JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 60 cpr 32 mg rilascio prolungato 

56 cpr 8 mg rilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 100 cpr 32 mg rilascio prolungato 

60 cpr 8 mg rilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 14 cpr 8 mg rilascio prolungato 

100 cpr 8 mg rilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 7 cpr 64 mg rilascio prolungato 

7 cpr 8 mgrrilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 10 cpr 64 mg rilascio prolungato 

7 cpr 16 mgrilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 14 cpr 64 mg rilascio prolungato 

10 cpr 16 mgrilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 20 cpr 64 mg rilascio prolungato 

14 cpr 16 mg rilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 28 cpr 64 mg rilascio prolungato 

20 cpr 16 mgrilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 30 cpr 64 mg rilascio prolungato 

28 cpr 16 mgrilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 35 cpr 64 mg rilascio prolungato 

30 cpr 16 mg rilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 40 cpr 64 mg rilascio prolungato 

35 cpr 16 mgrilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 50 cpr 64 mg rilascio prolungato 

40 cpr 16 mg rilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 56 cpr 64 mg rilascio prolungato 

50 cpr 16 mg rilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 60 cpr 64 mg rilascio prolungato 

56 cpr 16 mg rilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 100 cpr 64 mg rilascio prolungato 

60 cpr 16 mgrilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 20 cpr 8 mg rilascio prolungato 

100 cpr 16 mgrilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 28 cpr 8 mg rilascio prolungato 

10 cpr 8 mgrilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 30 cpr 8 mg rilascio prolungato 

7 cpr 32 mg rilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 35 cpr 8 mg rilascio prolungato 

10 cpr 32 mg rilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 40 cpr 8 mg rilascio prolungato 

14 cpr 32 mg rilascio prolungato JURNISTA S7 
JURNISTA Il S7 50 cpr 8 mg rilascio prolungato 

20 cpr 32 mgrilascio prolungato KADIUR S5 

20 cpr 50mg+5mg 

JURNISTA Il S7 


7 clismi 60 ml sosp rett + 7 cannule rett 


1 flaconcino SC 5 ml 100 Ul/ml 
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KADIUR | S5 KREDEX HI P2 
30 cpr 30 cpr div 25 mg 

KADIUR | S5 KREDEX III P2 
EV 6fiale + 6fiale 20mI 15 cpr div 50 mg 

KAIMIL Il S9 KREDEX III P2 
soluz nebul 30 ml 1 mg/ml 14 cpr div 6,25 mg 

KANRENOL S5 KREDEX III P2 
6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml 28 cpr div 6,25 mg 

KANRENOL S5 KREDEX II P2 
20 cpr 100 mg 56 cpr div 6,25 mg 

KANRENOL S5 KREDEX III P2 
20 cpr 25 mg 28 cpr div 12,5 mg 

KANRENOL S5 KREDEX II P2 
20 cpr riv 200 mg 56 cpr div 12,5 mg 

KARVEZIDE S5 KREDEX III P2 
28 cpr 150 mg + 12,5 mg 56 cpr div 25 mg 

KARVEZIDE S5 KREDEX III P2 
56 cpr 150 mg + 12,5 mg 28 cpr div 3,125 mg 

KARVEZIDE S5 KREDEX HI P2 
98 cpr 150 mg + 12,5 mg 28 cpr div 25 mg 

KARVEZIDE S5 KRYPTOCUR | S2 
28 cpr 300 mg + 12,5 mg 2 flaconi spray nasale 10g 

KARVEZIDE S5 KUROVENT I S3 
56 cpr 300 mg + 12,5 mg 10 cps polvere 12 mcg + inalatore 

KARVEZIDE S5 KUROVENT I S3 
98 cpr 300 mg + 12,5 mg 20 cps polvere 12 mcg + inalatore 

KARVEZIDE S5 KUROVENT I S3 
84 cpr riv 300 mg + 25 mg 30 cps polvere 12 mcg + inalatore 

KARVEZIDE S5 KUROVENT I S3 
98 cpr riv 300 mg + 25 mg 50 cps polvere 12 mcg + inalatore 

KARVEZIDE S5 KUROVENT I S3 
56 cpr riv 300 mg + 25 mg polv 56 cps 12mcg+inal 

KARVEZIDE S5 KUROVENT I S3 
14 cpr riv 300 mg + 25 mg 60 cps polvere 12 mcg + inalatore 

KARVEZIDE S5 KUROVENT I S3 
28 cpr riv 300 mg + 25 mg 100 cps polvere 12 mcg + inalatore 

KARVEZIDE S5 KUROVENT I S3 
56 cpr riv 300 mg + 25 mg 120 cps polvere 12 mcg + inalatore 

KENACORT Il S9 KUROVENT I S3 
3 fiale 40 mg 1 ml 180 cps polvere 12 mcg + inalatore 

KERLON III P2 KUROVENT I S3 
28 cpr 20mg 200 cps polvere 12 mcg + inalatore 

KESSAR | S4 KUROVENT I S3 
30 cpr 10 mg 200 cps polvere 12 mcg + 4 inalatori 

KESSAR | S4 KUROVENT I S3 
30 cpr 20 mg 100 cps polvere 12 mcg + 2 inalatori 

KINOGEN Il S9 KUROVENT I S3 
10 flaconi vaginali 10 ml 500 cps polvere 12 mcg + 50 inalatori 

KINOGEN Il S9 KUROVENT I S3 
lav vag pronta Sfiale 50 cps 12 mcg 

KLOSTENAL Il S9 KUROVENT I S3 
schiuma rettale 35 ml 3 mg + cannule 60 cps 12 mcg 

KLOSTENAL Il S9 LANTUS I S2 


— 288 —È 


789 È 
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LANTUS S2 LASITONE I S5 
2 flaconcini SC 5 ml 100 UI/mI 20 cps 25 mg + 37 mg 
LANTUS S2 LASIX I S5 
5 flaconcini SC 5 ml 100 Ul/mI 5 fiale 20 mg 2ml 
LANTUS S2 LASIX I S5 
10 flaconcini SC 5 ml 100 UI/ml 30 cpr 25 mg 
LANTUS s2 LASIX I S5 
4 cartucce SC 3 ml 100 Ul/mI 5 fiale EV 250mg 25 ml 
LANTUS S2 LASIX 500 I S5 
5 cartucce SC 300 UI 3 ml 20 cpr 500 mg 
LANTUS s2 LASIX LIQUIDUM I S5 
10 cartucce SC 3 ml 100 UI/ml os soluz 100 ml 1% 
LANTUS S2 LASIX RESERPIN I S5 
3 penne SC 3 ml 100 Ul/ml 50 cpr 
LANTUS S2 LEDERCORT Il S9 
4 penne SC 3 ml 100 Ul/mI scir 60 ml 0,04% 
LANTUS S2 LEDERCORT Il S9 
optiset 5 penne SC 300 UI 3 ml 10 cpr 4 mg 
LANTUS S2 LEDERCORT Il S9 
10 penne SC 3 ml 100 UI/ml 10 cpr8mg 
LANTUS S2 LENTARON I S4 
1 cartuccia SC 1.000 UI 10 ml depot IM fiala 250mg + 1fiala 
LANTUS S2 LENTARON I S4 
SC 1 cartucce 100UI/ML 3ML IM 6fiale 250mg + bfiale solv 
LANTUS s2 LEPTOFEN Il S7 
SC 3 cartucce 3ML 100UI/ML 1 fiala MEV 10 ml 
LANTUS s2 LEVEMIR I S2 
SC 4 cartucce 3ML 100UI/ML penfill 1 cartuccia 3ML 100UI/ML 
LANTUS S2 LEVEMIR I S2 
opticlik 5 cartucce SC 300 UI 3 penfill 5 cartucce 3ML 100UI/ML 
ml 
LEVEMIR I S2 
LANTUS s2 penfill 10 cartucce 3ML 100UI/ML 
SC 6 cartucce 3ML 100UI/ML 
LEVEMIR I S2 
LANTUS s2 FLEX 1 penna 3ML 100UI/ML 
SC 8 cartucce 100UI/ML 3ML 
LEVEMIR I S2 
LANTUS s2 FLEX 10 penna 3ML 100UI/M 
SC 9 cartucce 100UI/ML 3ML 
LEVEMIR I S2 
LANTUS s2 1 penna 3ML 100UI/ML 
SC 10 cartucce 100UI/ML 3ML 
LEVEMIR I S2 
LANTUS s2 5 penne 3ML 100UI/ML 
solostar 1 penna SC 300 UI 3 ml 
LEVEMIR I S2 
LANTUS s2 10 penne 3ML 100UI/ML 
solost.sc 3pen 100UI/ml 
LEVEMIR FLEX PENNA I S2 
LANTUS s2 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml 
solost.sc 4pen 100UI/mI 
LEVONIS Il S9 
LANTUS s2 BB" soluz nebul 15 fiale 1 mg/2 ml 
solostar 5 penne SC 300 UI 3 ml 
LEVONIS Il S9 
LANTUS s2 AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml 
solost.sc 6pen 100UI/ml 
LEVONIS Il S9 
LANTUS s2 soluz nebul 30 ml 0,1% 
solost.sc 8pen 100UI/mI 
LEVOVENT I S3 
LANTUS s2 60 cps 12 mcg polv inal 
solost.sc 9pen 100UI/mI 
LEVOVENT I S3 
LANTUS s2 100 cps 12 mcg polv inal 
solost.sc 10pen100UI/mI 
LH I S2 


30 cpr riv 100 mg 


1 flacone 500 ml 5% 
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LIFEROL S3 LOPRESOR OROS HI P2 
polvxinal 60erog 12mcg 28 cpr 100 mg 

LIFEROL S3 LOPRESOR OROS III P2 
polvxinal100erog 12mcg 28 cpr 200 mg 

LIFEROL S3 LOPRESOR OROS III P2 
solxinal 100erog 6mcg 28 cpr 300 mg 

LIFEROL S3 LOPRESOR RETARD III P2 
solxinal 120erog 6mcg 28 cpr 200 mg rilascio prolungato 

LIFEROL S3 LOSAZID I S5 
soluz inal 100 dosi 12 mcg 14 cpr riv 50 + 12,5 mg 

LIFEROL S3 LOSAZID I S5 
solxinal 120erog 12mcg 14cpr riv 100 mg + 25 mg 

LIVENSA S1 LOSAZID I S5 
2 cerotti transd 300 mcg/24 ore 28 cpr riv 100mg + 25 mg 

LIVENSA S1 LOSAZID I S5 
8 cerotti transd 300 mcg/24 ore 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 

LIVENSA S1 LUNIBRON Il S9 
24 cerotti transd 300 mcg/24 ore "30 mg/30 ml soluzione da nebulizzare" 1 flacone 

LIVIAL S1 LUNIBRON Il S9 
30 cpr 2,5 mg 15fl 2ml 2mg/2ml 

LOBIVON P2 LUNIBRON Il S9 
28 cpr5mg 15fl 2ml 1mg/2ml 

LODOZ P2 LUTRELEF I S2 
30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 1 fiala EV SC 0,8 mg + 1 fiala solv + 1 siringa 

LODOZ P2 LUVERIS I S2 
50 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg SC 1 fiala 75UI + 1fiala solv 

LODOZ P2 LUVERIS I S2 
60 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg SC 3 fiale 75UI + 3fiale solv 

LODOZ P2 LUVERIS I S2 
90 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg SC 10 fiale 75UI + 10 fiale solv 

LODOZ P2 LUVERIS I S2 
100 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg 1 flaconcino SC 75 UI + 1 flaconcino solv 

LODOZ P2 LUVERIS I S2 
30 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 3 flaconcini SC 75 UI + 3 flaconcini solv 

LODOZ P2 LUVERIS I S2 
50 cpr riv 5 mg/6,25 mg SC 10 fiale 75UI + 10 fiale solv 

LODOZ P2 LUVION I S5 
60 cpr riv 5 mg/6,25 mg 10 cps 100 mg 

LODOZ P2 LUVION I S5 
90 cpr riv 5 mg/6,25 mg 20 cps 100mg 

LODOZ P2 LUVION I S5 
100 cpr riv 5 mg/6,25 mg 6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml 

LODOZ P2 LUVION I S5 
30 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 20 cpr 50 mg 

LODOZ P2 LUVION I S5 
50 cpr riv 10 mg/6,25 mg 40 cpr 50 mg 

LODOZ P2 MANNITOLO I S5 
60 cpr riv 10 mg/6,25 mg 5% fl 50mI 

LODOZ P2 MANNITOLO I S5 
90 cpr riv 10 mg/6,25 mg 5% fl 100mI 

LODOZ P2 MANNITOLO I S5 
100 cpr riv 10 mg/6,25 mg 5% fl 250mI 

LOPRESOR P2 MANNITOLO I S5 
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1 flacone 250 ml 5% 


1 flacone 1.000 ml 10% 
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MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
5% fl 1000mI 1 flacone 500 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
5% 50ml sacca 1 flacone 250 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
5% 100ml sacca 1 flacone 500 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
5% 250ml sacca 1 flacone 100 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
5% 500ml sacca 1 flacone 250 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
5% 1000ml sacca 1 flacone 500 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
10% fl 50mI 1 sacca 250 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
1 flacone 100 ml 10% 1 sacca 500 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
1 flacone 250 ml 10% 1 flacone 100 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
1 flacone 500 ml 10% 1 flacone 1.000 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
10% fl 100mI 1 flacone 100 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
10% 50ml sacca 1 flacone 1.000 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
10% 100ml sacca 1 sacca 250 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
10% 250ml sacca 1 sacca 500 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
10% 500Mml sacca 1 flacone 1.000 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
10% 1000ml sacca 1 sacca 250 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
18% 50 ml flacone 1 sacca 500 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
1 flacone 100 ml 18% 1 flacone 50 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
1 flacone 250 ml 18% 1 flacone 100 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
1 flacone 500 ml 18% 1 flacone 250 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
18% 1000 mi flacone 1 flacone 500 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
18% 50 ml sacca 1 flacone 1.000 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
18% 100 ml sacca 1 flacone 50 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
18% 250 ml sacca 1 flacone 100 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
18% 500 ml sacca 1 flacone 250 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 
18% 1000 ml sacca 1 flacone 500 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO I S5 


1 sacca 500 ml 18% 


10% 500ml sacca 
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MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 50 ml 18% 1 sacca 100 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 100 ml 18% 1 sacca 250 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 250 ml 18% 1 sacca 500 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 500 ml 18% 1 sacca 1.000 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 1.000 ml 18% 1 flacone 250 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
20 flaconi 500 ml 5% 1 flacone 500 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
20 flaconi 500 ml 10% 1 sacca 250 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
30 flaconi 100 ml 18% 1 sacca 500 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
24 flaconi 250 ml 18% 1 sacca 1.000 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
20 flaconi 500 ml 18% 1 flacone 250 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 50 ml 5% 1 flacone 500 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 100 ml 5% 1 sacca 1.000 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 250 ml 5% 1 flacone 250 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 500 ml 5% 1 flacone 500 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 1.000 ml 5% 24 flaconi 250 ml 109/100 mI 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 50 ml 10% 20 flaconi 500 ml 109/100 ml 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 100 ml 10% 49 flaconi 100 ml 189/100 mI 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 250 ml 10% 24 flaconi 250 ml 189/100 ml 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 1.000 ml 10% 20 flaconi 500 ml 189/100 ml 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 500 ml 10% 1 flacone 250 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 50 ml 18% 1 flacone 500 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 100 ml 18% 1 flacone 250 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 250 ml 18% 1 flacone 500 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 500 ml 18% 1 flacone 100 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 1.000 ml 18% 1 flacone 250 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 sacca 250 ml 18% 1 flacone 500 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
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1 flacone 100 ml 18% 


1 flacone 50 ml 5% 
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MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
18% 500Mml sacca 1 flacone 250 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 100 ml 5% 1 flacone 500 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 250 ml 5% 5% 50ml sacca 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 500 ml 5% 5% 50ml in sac 100mI 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 sacca 100 ml 5% 5% 100ml in sac 100m 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 sacca 250 ml 5% 5% 250ml in sac 500m 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 sacca 500 ml 5% 10% 50ml sacca 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 sacca 1.000 ml 5% 10% 50ml in sac 100m 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 50 ml 10% 10% 100ml in sac 250 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 100 ml 10% 10% 250ml in sac 500 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 250 ml 10% 18% 50ml sacca 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 500 ml 10% 18% 50ml in sac 100m 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 sacca 100 ml 10% 18% 100ml in sac 250 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 sacca 250 ml 10% 18% 250ml in sac 500 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 sacca 500 ml 10% 1 flacone 100 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 sacca 1.000 ml 10% 1 flacone 250 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 50 ml 18% 1 flacone 500 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 100 ml 18% 1 flacone 100 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 500 ml 18% 1 flacone 250 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 sacca 100 ml 18% 1 flacone 500 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 sacca 250 ml 18% 1 flacone 100 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 sacca 500 ml 18% 1 flacone 250 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 sacca 1.000 ml 18% 1 flacone 500 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 100 ml 5% 1 flacone 500 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 250 ml 10% 1 flacone 500 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 500 ml 10% 1 flacone 500 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
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1 flacone 500 ml 5% 


1 flacone 1.000 ml 
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MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 100 ml 5% 1 flacone 1.000 ml 5% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 250 ml 5% 1 flacone 50 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 500 ml 5% 1 flacone 100 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 sacca 100 ml 5% 1 flacone 250 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 sacca 250 ml 5% 1 flacone 500 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 sacca 500 ml 5% 1 flacone 1.000 ml 10% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 sacca 1000 ml 5% 1 flacone 50 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 50 ml 10% 1 flacone 100 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 100 ml 10% 1 flacone 250 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 250 ml 10% 1 flacone 500 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 500 ml 10% 1 flacone 1.000 ml 18% 

MANNITOLO S5 MANNITOLO BIEFFE S5 
1 sacca 100 ml 10% 18% 30 flaconi 250 ml 

MANNITOLO S5 MANNITOLO SODIO CL S5 
1 sacca 250 ml 10% 5% 100mI 

MANNITOLO S5 MANNITOLO SODIO CL S5 
1 sacca 500 ml 10% 5% 250ml 

MANNITOLO S5 MANNITOLO SODIO CL S5 
1 sacca 1000 ml 10% 5% 500mI 

MANNITOLO S5 MANNITOLO SODIO CL S5 
1 flacone 50 ml 18% 5% 1000mI 

MANNITOLO S5 MANNITOLO SODIO CL S5 
1 flacone 100 ml 18% 5% 100ml sa 

MANNITOLO S5 MANNITOLO SODIO CL S5 
1 flacone 250 ml 18% 5% 250ml sa 

MANNITOLO S5 MANNITOLO SODIO CL S5 
1 flacone 500 ml 18% 5% 500ml sa 

MANNITOLO S5 MANNITOLO SODIO CL S5 
1 sacca 100 ml 18% 5% 1000misa 

MANNITOLO S5 MANNITOLO SODIO CL S5 
1 sacca 250 ml 18% 5% 2000misa 

MANNITOLO S5 MANNITOLO SODIO CL S5 
1 sacca 500 ml 18% 5% 3000misa 

MANNITOLO S5 MANNITOLO SODIO CL S5 
1 sacca 1000 ml 18% 5% 5000misa 

MANNITOLO S5 MANNITOLO SODIO CL S5 
1 flacone 50 ml 5% 1 flacone 500 ml 

MANNITOLO S5 MANNITOLO SODIO CL S5 
1 flacone 100 ml 5% 1 flacone 500 ml 

MANNITOLO S5 MANNITOLO SODIO CL S5 
1 flacone 250 ml 5% 1 flacone 250 ml 

MANNITOLO S5 MANNITOLO SODIO CL S5 
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MANNITOLO SODIO CL S5 MARXIDE S9 
50ml sacca sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/ml 

MANNITOLO SODIO CL S5 MARXIDE S9 
100ml sacca sosp nebul 24 fiale 0,25 mg/ml 

MANNITOLO SODIO CL S5 MARXIDE S9 
250ml sacca sosp nebul 60 fiale 0,25 mg/ml 

MANNITOLO SODIO CL S5 MARXIDE S9 
500ml sacca sosp nebul 20 fiale 0,50 mg/ml 

MANNITOLO SODIO CL S5 MARXIDE S9 
1000mI sacc sosp nebul 24 fiale 0,50 mg/ml 

MANNITOLO SODIO CL S5 MARXIDE S9 
50ml in 100 sosp nebul 60 fiale 0,50 mg/ml 

MANNITOLO SODIO CL S5 MATRIFEN S7 
100ml in250 20 cerotti transd 25 mcg/h 

MANNITOLO SODIO CL S5 MATRIFEN S7 
250ml in500 1 cerotto transd 50 mcg/h 

MANNITOLO SODIO CL S5 MATRIFEN S7 
1 flacone 100 ml 5% 3 cerotti transd 50 mcg/h 

MANNITOLO SODIO CL S5 MATRIFEN S7 
1 flacone 250 ml 5% 5 cerotti transd 50 mcg/h 

MANNITOLO SODIO CL S5 MATRIFEN S7 
1 flacone 500 ml 5% 1 cerotto transd 12 mcg/h 

MANNITOLO SODIO CL S5 MATRIFEN S7 
1 flacone 1.000 ml 5% 10 cerotti transd 50 mcg/h 

MANNITOLO SORBITOLO S5 MATRIFEN S7 
sacc 3000m 20 cerotti transd 50 mcg/h 

MANNITOLO SORBITOLO S5 MATRIFEN S7 
sacc 5000m 1 cerotto transd 75 mcg/h 

MANNITOLO SORBITOLO S5 MATRIFEN S7 
1 sacca 3.000 mI 0,54 % + 2,7% 3 cerotti transd 75 mcg/h 

MANNITOLO SORBITOLO S5 MATRIFEN S7 
1 sacca 5.000 mI 0,54 % + 2,7% 5 cerotti transd 75 mcg/h 

MANNITOLO SORBITOLO S5 MATRIFEN S7 
1 sacca 3.000 ml 10 cerotti transd 75 mcg/h 

MANNITOLO SORBITOLO S5 MATRIFEN S7 
1 sacca 5.000 ml 20 cerotti transd 75 mcg/h 

MANNITOLO SORBITOLO S5 MATRIFEN S7 
1 flacone 3000 ml 0,54% + 2,7% 1 cerotto transd 100 mcg/h 

MANNITOLO SORBITOLO S5 MATRIFEN S7 
1 flacone 5000 ml 0,54% + 2,7% 3 cerotti transd 100 mcg/h 

MANNITOLO SORBITOLO S5 MATRIFEN S7 
3.000 ml sacca 5 cerotti transd 100 mcg/h 

MANNITOLO SORBITOLO S5 MATRIFEN S7 
5.000 ml sacca 10 cerotti transd 100 mcg/h 

MANNITOLO SORBITOLO S5 MATRIFEN S7 
1 sacca 2000 ml 20 cerotti transd 100 mcg/h 

MANNITOLO SORBITOLO S5 MATRIFEN S7 
1 sacca 3000 ml 3 cerotti transd 12 mcg/h 

MANNITOLO SORBITOLO S5 MATRIFEN S7 
1 sacca 4500 ml 2 cerotti transd 12 mcg/h 

MANNITOLO SORBITOLO S5 MATRIFEN S7 
1 sacca 5000 ml 4 cerotti transd 12 mcg/h 

MANNITOLO SORBITOLO S5 MATRIFEN S7 


1 sacca 6000 ml 


8 cerotti transd 12 mcg/h 


10cpr div 4mg 
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scir 3 mg/ 1 ml 20 ml 
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MATRIFEN Il S7 MEDROL S9 
16 cerotti transd 12 mcg/h 30 cpr div 4 mg 
MATRIFEN Il S7 MEDROL S9 
2 cerotti transd 25 mcg/h 20 cpr div 16 mg 
MATRIFEN Il S7 MEFENOREX S6 
4 cerotti transd 25 mcg/h 
MEFENTERMINA S6 
MATRIFEN Il S7 
8 cerotti transd 25 mcg/h MEGACORT SI 
3 fiale IM EV 4 mg 1 ml 
MATRIFEN Il S7 
16 cerotti transd 25 mcg/h MENOGON 1.:S2 
IM Sfiale + 5fiale 1ml 
MATRIFEN Il S7 
2 cerotti transd 50 mcg/h MENOGON I 32 
10 fiale IM + 10 fiale solv 1 ml 
MATRIFEN Il S7 
4 cerotti transd 50 mcg/h MEROPUR I s2 
5 fiale 75UI+5 fiale 75UI 
MATRIFEN Il S7 
8 cerotti transd 50 mcg/h MEROEUR l_Sé 
10 fiale SC IM 75 UI + 10 fiale 75 
MATRIFEN Il S7 UI 
16 cerotti transd 50 mcg/h MERSALILE | S5 
MATRIFEN Il S7 
MESOCARBO S6 
5 cerotti transd 12 mcg/h 
MATRIFEN Il S7 MESTANOLONE I SI 
2 cerotti transd 75 mcg/h METADONE CL.AFOM S7 
MATRIFEN Il S7 os 3lt 1mg/im 
4 cerotti transd 75 mcg/h METADONE CL.ALITTI S7 
MATRIFEN Il S7 os 5ml1mg/m 
10 cerotti transd 12 mcg/h METADONE CL.ALITTI S7 
MATRIFEN Il S7 os 10ml1mg/ 
8 cerotti transd 75 mcg/h METADONE CL.ALITTI I S7 
MATRIFEN Il S7 eszomiima, 
16 cerotti transd 75 mcg/h METADONE CL.ALITTI | S7 
MATRIFEN Il S7 osp himg 
2 cerotti transd 100 mcg/h METADONE CL.ALITTI | S7 
MATRIFEN Il S7 esso Mg 
4 cerotti transd 100 mcg/h METADONE CL.ALITTI I S7 
MATRIFEN Il S7 os 1lt1mg/m 
8 cerotti transd 100 mcg/h METADONE CLOR. S7 
MATRIFEN Il S7 os 5ml 1mg/ml 
16 cerotti transd 100 mcg/h METADONE CLOR. S7 
MATRIFEN Il S7 ostoniimaga 
20 cerotti transd 12 mcg/h METADONE CLOR. S7 
MATRIFEN I S7 et e/o 
1 cerotto transd 25 mcg/h METADONE CLOR. S7 
MATRIFEN Il S7 osso ima, 
3 cerotti transd 25 mcg/h METADONE CLOR. S7 
MATRIFEN Il S7 0s80mI 1mg/m 
5 cerotti transd 25 mcg/h METADONE CLOR. S7 
MATRIFEN Il S7 estoom ima, 
10 cerotti transd 25 mcg/h METADONE CLOR.AFOM S7 
MEBUTIZIDE | S5 scir 1mg/1ml5ml 
MECLOFENOXATO Il S6 METADONE CLOR.AFOM S7 
scir 1mg/1 ml 10 ml 
MEDOZIDE | S5 
METADONE CLOR.AFOM | S7 
30 cpr 300 mg + 10 mg 
scir 1 mg/1 ml 20 ml 
MEDROL Il S9 
METADONE CLOR.AFOM I S7 


= 
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METADONE CLOR.AFOM Il S7 METADONE CLOR.MOL S7 
scir 5 mg/ 1 ml 20 ml scir 1.000 ml 0,5% 
METADONE CLOR.AFOM Il S7 METADONE CLOR.MOL S7 
scir 1mg/ 1 ml 100 mi scir 5 ml 1 mg/ml 
METADONE CLOR.AFOM Il S7 METADONE CLOR.MOL S7 
scir 1 mg/ 1 ml 1.000 ml scir 10 ml 1 mg/ml 
METADONE CLOR.AFOM Il S7 METADONE CLOR.MOL S7 
scir 1mg/1ml40ml scir 20 ml 1 mg/ml 
METADONE CLOR.AFOM Il S7 METADONE CLOR.MOL S7 
scir 1mg/1 ml 60 ml scir 100 ml 1 mg/ml 
METADONE CLOR.AFOM Il S7 METADONE CLOR.MOL S7 
scir 1mg/1 ml 80 ml scir 40 ml 1 mg/ml 
METADONE CLOR.IBP Il S7 METADONE CLOR.MOL S7 
os5ml 1mg/ml scir 60 ml 1 mg/ml 
METADONE CLOR.IBP Il S7 METADONE CLOR.MOL S7 
os10mI 1mg/m scir 5 ml 5 mg/ml 
METADONE CLOR.IBP Il S7 METADONE CLOR.MOL S7 
os20mI 1mg/m scir 10 ml 5 mg/ml 
METADONE CLOR.IBP Il S7 METADONE CLOR.MOL S7 
os40mI 1mg/m scir 20 ml 5 mg/ml 
METADONE CLOR.IBP Il S7 METADONE CLORIDRATO S7 
os60mI 1mg/m OS 5ML 1 mg/ml 
METADONE CLOR.IBP Il S7 METADONE CLORIDRATO S7 
0s80mI 1mg/m OS 10ML 1 mg/ml 
METADONE CLOR.IBP Il S7 METADONE CLORIDRATO S7 
os100mI 1mg/ os 20 ml 1 mg/ml 
METADONE CLOR.IBP Il S7 METADONE CLORIDRATO S7 
0s500mI 1mg/ OS 40ML 1 mg/ml 
METADONE CLOR.IBP Il S7 METADONE CLORIDRATO S7 
os 1lt 1Img/m OS 60ML 1 mg/ml 
METADONE CLOR.IBP Il S7 METADONE CLORIDRATO S7 
os20mI 1mg/m OS 80ML 1 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL Il S7 METADONE CLORIDRATO S7 
scir5mg5mI os 20 ml 3 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL Il S7 METADONE CLORIDRATO S7 
scir 10 mg 10 ml OS100ML 1 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL Il S7 METADONE CLORIDRATO I S7 
scir 20 mg 20 ml os 20 ml 5 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL Il S7 METAMFETAMINA I S6 
scir 100 ml 1 mg/ml 
METANDIENONE I SI 
METADONE CLOR.MOL Il S7 
os 500mI1mg/ METANDRIOLO I SI 
METADONE CLOR.MOL Il S7 METASTERONE I SI 
Su] METENOLONE I si 
METADONE CLOR.MOL 
oSg METICLOTIAZIDE I S5 
scir 40 ml 0,1% 
METADONE CLOR.MOL Il S7 METIL-1-TESTOSTERONE I SI 
scir 60 ml 1 mg/ml METILAMFETAMINA Il S6 
METADONE CLOR.MOL Il S7 METILBETASONE Il S9 
scam mani 3 fiale IM 80 mg + 3 fiale solv 
METADONE:CLOR:MOL LS METILCLORTIAZIDE | S5 
scir 10 ml 5 mg/ml 
METILDIENOLONE I SI 
METADONE CLOR.MOL Il S7 
scir 20 ml 5 mg/ml METILEFEDRINA Il S6 
METILENDIOSSIAMFETAMINA Il S6 
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METILENDIOSSIMETAMFETAMINA Il S6 

METILFENIDATO Il S6 

METILNORTESTOSTERONE I S1 

METILPREDNISOLONE Il S9 
10cpr 4mg 

METILPREDNISOLONE Il S9 
30cpr 4mg 

METILPREDNISOLONE Il S9 
10 cpr4 mg 

METILPREDNISOLONE II S9 
100 cpr 4mg 

METILPREDNISOLONE Il S9 
500 cpr 8 mg 

METILPREDNISOLONE Il S9 
1000 cpr 4 mg 

METILPREDNISOLONE Il S9 
10 cpr8mg 

METILPREDNISOLONE Il S9 
100 cpr 8 mg 

METILPREDNISOLONE Il S9 
500 cpr 8 mg 

METILPREDNISOLONE Il S9 
1000 cpr 8 mg 

METILPREDNISOLONE A Il S9 
100 cpr 4 mg 

METILPREDNISOLONE A. Il S9 
10 cpr8mg 

METILTESTOSTERONE S1 

METILTRIENOLONE S1 

METOPROLOLO I P2 
30 cpr 100 mg 

METOPROLOLO ANGE I P2 
30 cpr 100 mg 

METOPROLOLO ANGE I P2 
28 cpr 200 mg rilascio prolungato 

METOPROLOLO DOC I P2 
30 cpr 100 mg 

METOPROLOLO DOC I P2 
28 cpr 200 mg rilascio prolungato 

METOPROLOLO EG I P2 
20 cpr 100 mg 

METOPROLOLO EG I P2 
50 cpr 100 mg 

METOPROLOLO EG I P2 
100 cpr 100 mg 

METOPROLOLO EG I P2 
50 cpr 200 mg rilascio prolungato 

METOPROLOLO EG I P2 
100 cpr 200 mg rilascio prolungato 

METOPROLOLO HEX. I P2 
30 cpr 100 mg 

METOPROLOLO HEX. I P2 


28 cpr 200 mg rilascio prolungato 


METOPROLOLO RK Ill P2 
50 cpr 100 mg 

METOPROLOLO RK Ill P2 
100 cpr 100 mg 

METOPROLOLO RK Ill P2 
50 cpr 200 mg rilascio prolungato 

METOPROLOLO RK Ill P2 
100 cpr 200 mg rilascio prolungato 

METOSSIFENAMINA Il S6 

METOTENS Ill P2 
28 cpr 95 mg rilascio controllato 

METOTENS Ill P2 
28 cpr 190 mg rilascio controllato 

MIBOLERONE I S1 

MICARDISPLUS I S5 
14 cpr 40/12,5 mg 

MICARDISPLUS I S5 
28 cpr 40 mg + 12,5 mg 

MICARDISPLUS I S5 
28 cpr 40/12,5 mg 

MICARDISPLUS I S5 
56 cpr 40/12,5 mg 

MICARDISPLUS I S5 
98 cpr 40/12,5 mg 

MICARDISPLUS I S5 
14 cpr 40/12,5 mg 

MICARDISPLUS I S5 
28 cpr 80 mg + 12,5 mg 

MICARDISPLUS I S5 
28 cpr 80/12,5 mg 

MICARDISPLUS I S5 
56 cpr 80/12,5 mg 

MICARDISPLUS I S5 
98 cpr 80/12,5 mg 

MICOREN S6 
gtt os 20 ml 15% 

MICTASONE S9 
10 supposte 

MIDODRINA UN. S6 
gtt os 30 ml 0,25% 

MIFLO S9 
inal 200d 200mcg jet 

MIFLO 200 S9 
inal 200d 200mcg 

MIFLONIDE S9 
10 cps 200 mcg polv inal 

MIFLONIDE S9 
14 cps 200 mcg polv inal 

MIFLONIDE S9 
20 cps 200 mcg polv inal 

MIFLONIDE S9 
28 cps 200 mcg polv inal 

MIFLONIDE S9 


30 cps 200 mcg polv inal 


120 cps 400 mcg polv inal 


iv sc sir 400mcg 0,6mI 
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MIFLONIDE Il S9 MIFLONIDE Il S9 
42 cps 200 mcg polv inal 140 cps 400 mcg polv inal 

MIFLONIDE II S9 MIFLONIDE Il S9 
50 cps 200 mcg polv inal 168 cps 400 mcg polv inal 

MIFLONIDE Il S9 MIFLONIDE Il S9 
56 cps 200 mcg polv inal 200 cps 400 mcg polv inal 

MIFLONIDE Il S9 MIFLONIDE Il S9 
60 cps 200 mcg polv inal 280 cps 400 mcg polv inal 

MIFLONIDE Il S9 MIFLONIDE Il S9 
84 cps 200 mcg polv inal 1 flacone 60 cps 400 mcg polv inal 

MIFLONIDE Il S9 MIFLONIDE Il S9 
100 cps 200 mcg polv inal 120 cps 400 mcg polv inal 

MIFLONIDE Il S9 MILLENIUM I S4 
112 cps 200mcg polv inal 30 cpr 10 mg 

MIFLONIDE I S9 MILLENIUM I S4 
120 cps 200 mcg polv inal 30 cpr 20 mg 

MIFLONIDE I S9 MILLIBAR I S5 
140 cps 200 mcg polv inal 50 cps 2,5 mg 

MIFLONIDE I S9 MIOLENE I S3 
168 cps 200 mcg polv inal 20 cpr 10 mg 

MIFLONIDE I S9 MIOLENE I S3 
200 cps 200 mcg polv inal 6 fiale IM 10 mg 2 ml 

MIFLONIDE I S9 MIOLENE I S3 
280 cps 200 mcg polv inal 3 fiale EV 50 mg 5 ml 

MIFLONIDE Il S9 MIOZAC Il S6 
60 cps 200 mcg polv inal 1 flaconcino EV 20 ml 12,5 mg/ml 

MIFLONIDE Il S9 MIRCERA I S2 
1 flacone 120 cps 200 mcg polv inal iv sc fl 50mcg 1ml 

MIFLONIDE Il S9 MIRCERA I S2 
10 cps 400 mcg polv inal iv sc fl 100mcg 1ml 

MIFLONIDE Il S9 MIRCERA I S2 
14 cps 400 mcg polv inal iv sc fl 200mcg 1ml 

MIFLONIDE Il S9 MIRCERA I S2 
20 cps 400 mcg polv inal iv sc fl 300mcg 1mI 

MIFLONIDE Il S9 MIRCERA I S2 
28 cps 400 mcg polv inal iv sc fl 400mcg 1ml 

MIFLONIDE II S9 MIRCERA I S2 
30 cps 400 mcg polv inal iv sc fl 600mcg 1mI 

MIFLONIDE Il S9 MIRCERA I S2 
42 cps 400 mcg polv inal iv sc fl 1000mcg 1ml 

MIFLONIDE Il S9 MIRCERA I S2 
50 cps 400 mcg polv inal 1 siringa SC EV 50 mcg 0,3 ml 

MIFLONIDE Il S9 MIRCERA I S2 
56 cps 400 mcg polv inal 1 siringa SC EV 75 mcg 0,3 ml 

MIFLONIDE Il S9 MIRCERA I S2 
60 cps 400 mg polv inal 1 siringa 100 mcg 0,3 ml 

MIFLONIDE Il S9 MIRCERA I S2 
84 cps 400 mcg polv inal 1 siringa SC EV 150 mcg 0,3 ml 

MIFLONIDE Il S9 MIRCERA I S2 
100 cps 400mcg polv inal 1 siringa SC EV 200 mcg 0,3 mi 

MIFLONIDE II S9 MIRCERA I S2 
112 cps 400 mcg polv inal 1 siringa SC EV 250 mcg 0,3 ml 

MIFLONIDE Il S9 MIRCERA I S2 
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MIRCERA s2 MORFINA CLORIDR S7 

iv sc sir 600mcg 0,6mI 1 fiala 100 mg/5 ml 
MIRCERA S2 MORFINA CLORIDR S7 

iv sc sir 800mcg 0,6mI 1 fiala 50 mg 5 ml 
MIXER II P2 MORFINA CLORIDR S7 

28 cps 50mg+20mg 5 fiale 50mg/5ml 
MODURETIC S5 MORFINA CLORIDR S7 

20 cpr5mg+50mg 5 fiale 10mg1ml 
MODURETIC S5 MORFINA CLORIDR S7 

28 cpr 2,5mg+25mg 5 fiale 20mg1ml 
MOMETASONE Il S9 MORFINA CLORIDR S7 
MONORES SI 5 fiale 10mg1ml 

30 cpr 10 mcg MORFINA CLORIDR S7 
MONORES S3 5 fiale 20 mg 1 ml 

30 cpr 0,02 mg MORFINA CLORIDR S7 
MONORES SI 1 fiala 10mg1 mil 

forte scir 120 ml MORFINA CLORIDR S7 
MONORES S3 1 fiala 20mg1 ml 

scir 120 ml MORFINA CLORIDR S7 
MONOTARD s2 5 fiale 10mg1 ml 

1 fiala SC 10 ml 40 UI / ml MORFINA CLORIDR S7 
MONOTARD s2 5 fiale 20 mg 1 ml 

5 fiale SC 10 ml 40 UI / ml MORFINA CLORIDR S7 
MONOTARD s2 1 fiala 10mg1 mil 

1 fiala SC 1.000 UI 10 ml MORFINA CLORIDR S7 
MONOTARD s2 1 fiala 20mg1 ml 

5 fiale SC10 ml 100UI/ ml MSCONTIN S7 
MORFINA CL ATROPINA SOLF Il S7 16 cpr 10 mg rilascio prolungato 

5 fiale1 ml MSCONTIN S7 
MORFINA CL ATROPINA SOLF Il S7 16 cpr 30 mg rilascio prolungato 

5 fiale 1 ml MSCONTIN S7 
MORFINA CL MONICO Il S7 16 cpr 60 mg rilascio prolungato 

5f 50mg 5ml MSCONTIN S7 
MORFINA CL MONICO Il S7 16 cpr 100 mg rilascio prolungato 

5f 100mg 10m MSCONTIN S7 
MORFINA CL MONICO Il S7 16 cpr 200 mg rilascio prolungato 

5f 100mg 5mI MSCONTIN I S7 
MORFINA CLORIDR Il S7 granulato per sosp OS 20 mg R.C. 

5 fiale 10mg1ml MSCONTIN S7 
MORFINA CLORIDR Il S7 granulato per sosp OS 30 mg 

5 fiale 20mg1ml MSCONTIN S7 
MORFINA CLORIDR Il S7 granulato per sosp OS 60 mg 

1 fiala 10mg1ml MSCONTIN S7 
MORFINA CLORIDR Il S7 granulato per sosp OS 100 mg 

1 fiala 20mg1mI MSCONTIN S7 
MORFINA CLORIDR Il S7 granulato per sosp OS 200 mg 

1 fiala 10 ml 100 mg/ 10ml MXL CONTIN S7 
MORFINA CLORIDR Il S7 8 cps 120 mg rilascio prolungato 

5 fiale 10 ml 100mg/10ml NABILONE s8 
MORFINA CLORIDR Il S7 NAFARELINA | S2 

1 fiala 10 ml 200 mg/ 10 ml 

NAFAZOLINA S6 

MORFINA CLORIDR Il S7 

5 fiale 10 ml 200 mg/ 10 ml NALAPRES I S5 

14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

MORFINA CLORIDR Il S7 


10fiale 1000UI + 10fiale sol 
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NAMBROL Il S9 NEORECORMON S2 
nebul 15fl 1m fiala 2000UI + siringa solv 
NAMBROL Il S9 NEORECORMON S2 
nebul 15fl 2m EV SC Sfiale 2000UI + 5fiale 
NAMBROL Il S9 NEORECORMON S2 
nebul 30fl 1m 10fiale 2000UI + 10fiale sol 
NAMBROL Il S9 NEORECORMON S2 
nebul 30fl 1m fiala 5000UI + siringa solv 
NANDROLONE S1 NEORECORMON S2 
EV SC Sfiale 5000UI + 5fiale 
NAOS S3 
soluz OS NEBUL 15 ml NEORECORMON s2 
fiala 10000UI + siringa sol 
NAOS S3 
os nebul 30 monod 0,5 ml 1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml NEORECORMON s2 
EV SC Sfiale 10000UI + 5 
NATRILIX S5 
30 cpr riv 2,5 mg NEORECORMON S2 
1 flaconcino multid 50.000 UI + 1 fiala solv 
NATRILIX LP S5 
30 cpr riv 1,5 mg rilascio prolungato NEORECORMON S2 
1 flaconcino multid 100.000 UI + 1 fiala solv 
NEBID Shi 
IM 4ML 1000 mg/4ML NEORECORMON s2 
1 cartuccia SC 10.000 UI 
NEBILOX III P2 
28 cpr div 5 mg NEORECORMON S2 
3 cartucce SC 10.000 UI 
NEBULCORT Il S9 
soluz nebul 30 ml 0,1% NEORECORMON s2 
1 cartuccia SC 20.000 UI 
NEBULGEN Il S9 
15 monod 1mg/ NEORECORMON S2 
3 cartucce SC 20.000 UI 
NEBULGEN Il S9 
15 monod 2mg/ NEORECORMON S2 
EV SC 1siringa 500UI 
NEBULGEN Il S9 
30monod 1mg/1 NEORECORMON S2 
EV SC 6 siringa 500UI 
NEBULGEN Il S9 
30monod 0,5mg NEORECORMON S2 
1 siri EV SC 1.000 UI 
NEOCLYM s4 Dondi 
30 cpr 200 mg NEORECORMON S2 
EV SC 6 siringa 1000UI 
NEOLOTAN PLUS S5 
14cpr riv 50 mg + 12,5 mg NEORECORMON s2 
1 siringa EV SC 2.000 UI 
NEOLOTAN PLUS S5 
14cpr 100mg + 25mg NEORECORMON S2 
EV SC 6 siringa 2000UI 
NEOLOTAN PLUS S5 
28 cpr riv 100 mg + 25 mg NEORECORMON s2 
1 siringa EV SC 3.000 UI 
NEOLOTAN PLUS S5 
28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg NEORECORMON s2 
EV SC 6 siringa 3000UI 
NEOPREX S5 
14 cpr 20 mg + 6mg NEORECORMON S2 
1 siringa EV SC 5.000 UI 
NEORECORMON S2 
EV SC 500UI + fiala 0,5m NEORECORMON s2 
EV SC 6 siringa 5000UI 
NEORECORMON s2 
EV SC fiale 500UI + Sfiale NEORECORMON s2 
1 siringa EV SC 10.000 UI 
NEORECORMON S2 
10fiale 500UI + 10fiale solv NEORECORMON s2 
EV SC 6 siringa 10000UI 
NEORECORMON S2 
fiala 1000UI + siringa solv NEORECORMON s2 
1 siringa EV SC 20.000 UI 
NEORECORMON s2 
EV SC Sfiale 1000UI + 5fiale NEORECORMON s2 
EV SC 6 siringa 20000UI 
NEORECORMON S2 
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NEORECORMON s2 NESPO I S2 
1 siringa EV SC 4.000 UI 1 siringa SC EV 300 mcg 0,6 ml 
NEORECORMON S2 NESPO | S2 
EV SC 6 siringa 4000UI 4 siringhe SC EV 300 mcg 0,6 ml 
NEORECORMON S2 NESPO I S2 
1 siringa EV SC 6.000 UI 1 fiala SC EV 15 mcg 1 ml 
NEORECORMON s2 NESPO I S2 
EV SC 1siringa 6000UI 4 fiale SC EV 15 mcg 1 ml 
NEORECORMON S2 NESPO I S2 
1 siringa EV SC 30.000 UI 1 fiala SC EV 25 mcg 1 ml 
NEORECORMON s2 NESPO I S2 
4 siringhe 30000UI 4 fiale SC EV 25 mcg 1 ml 
NEREFLUN Il S9 NESPO I S2 
soluz nebul 30 ml 30 mg/30 ml 1 fiala SC EV 40 mcg 1 ml 
NESPO S2 NESPO I S2 
1 siringa SC EV 10 mcg 0,4 ml 4 fiale SC EV 40 mcg 1 ml 
NESPO S2 NESPO I S2 
4 siringhe SC EV 10 mcg 0,4 ml 1 fiala SC EV 60 mcg 1 ml 
NESPO S2 NESPO I S2 
1 siringa SC EV 15 mcg 0,375 ml 4 fiale SC EV 60 mcg 1 ml 
NESPO S2 NESPO I S2 
4 siringhe SC EV 15 mcg 0,375 ml 1 siringa SC EV 500 mcg 1 ml 
NESPO s2 NESPO I S2 
1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml SC EV 4 siringhe 500mcg 1ml 
NESPO S2 NESPO I S2 
4 siringhe SC EV 20 mcg 0,5 ml SC 1 penna 10 mcg 0,4ML 
NESPO S2 NESPO I S2 
1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml SC 1 penna 15 mcg 0,375ML 
NESPO S2 NESPO I S2 
4 siringhe SC EV 30 mcg 0,3 ml 1 penna SC 20 mcg 0,5 
ml 
NESPO S2 
1 siringa SC EV 40 mcg 0,4 ml NESPO l+Sì 
SC 1 penna 30 mcg 0,3ML 
NESPO S2 
4 siringhe SC EV 40 mcg 0,4 ml NESPO I S2 
SC 1 penna 50 mcg 0,5ML 
NESPO S2 
1 siringa SC EV 50 mcg 0,5 ml NESPO I S2 
1 penna SC 60 mcg 0,3 
NESPO S2 ml 
4 siringhe SC EV 50 mcg 0,5 ml NESPO I S2 
NESPO s2 1 penna SC 80 mcg 0,4 
1 siringa SC EV 60 mcg 0,3 ml all 
NESPO s2 NESPO I S2 
4 siringhe SC EV 60 mcg 0,3 ml EIA SC 100 mcg 0,5 
NESRO -* NESPO I s2 
1 siringa SC EV 80 mcg 0,4 ml 1 penna SC 150 mcg 0,3 
NESPO s2 mi 
4 siringhe SC EV 80 mcg 0,4 ml NESPO I S2 
NESPO s2 1 penna SC 300 mcg 0,6 
ml 
1 siringa SC EV 100 mcg 0,5 ml 
s2 NESPO I S2 
NDES 1 penna SC 500 mcg 1 
4 siringhe SC EV 100 mcg 0,5 ml mi 
NESPO s2 NESPO I 82 
1 siringa SC EV 150 mcg 0,3 ml 1 penna SC 40 mcg 0,4 
ml 
NESPO S2 
4 siringhe SC EV 150 mcg 3 ml NEUROGER Il 56 
30 cpr 10 mg 


9 fiale 2mg 1ml 
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NEUROGER Il S6 NORADRENALINA TARTR Il S6 
15 cpr riv 10 mg 10 fiale 2mgimI 
NEUROGER Il S6 NORADRENALINA TARTR Il S6 
os 10 fiale 10 mg 5 fiale ev 2 mg/ml 
NEVACORT Il S9 NORADRENALINA TARTR Il S6 
4 ovuli vaginali 10 fiale 2 mg/ml 
NIFTEN Il P2 NORBOLETONE I SI 
28 50 +20 
SPES GSS eng NORCLOSTEBOL SS 
NIKETAMIDE Il S6 
NORDITROPIN I S2 
NISOLID Il S9 1 cartuccia 5 mg 1,5 ml 
aerosol dosato 200 dosi 
NORDITROPIN I S2 
NISOLID II S9 1 cartuccia 10 mg 1,5ml 
"AD" 15 fiale 2 ml 0,1% aerosol 
NORDITROPIN I S2 
NISOLID Il S9 1 cartuccia 15 mg 1,5ml 
"BB" 15 fiale 2 ml 0,05% aerosol 
NORETANDROLONE I S1 
NISOLID JET Il S9 
sospxinal 200d 250 NORFENEFRINA Il S6 
NISOLID MONOD. Il S9 NORFENFLURAMINA Il S6 
eftzotto, 106 NORMOPRESS Il P2 
NISOLID MONOD. Il S9 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 
aer 20fl 0,05% NORPA I S5 
NISORAN Il S9 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 
soluz nebul 30 ml 0,1% NOVAHALER Il S9 
NOLVADEX | S4 solxinal 50mcg 200d 
SO cprrv o mg NOVAHALER Il S9 
NOLVADEX D | S4 solxinal 100mcg 200d 
20 cprvzo mg NOVAHALER Il S9 
NOMAFEN I S4 inal 50mcg 200d c/er 
S0.eprrvo mg NOVAHALER Il S9 
NOMAFEN I S4 inal 100mcg 200d c/e 
20 cpr riv 20 mg NOVOMIX 30 I S2 
NORADRENALINA TARTR I S6 5 cartucce 3ml 300 UI 
Pifiale.2 moggi NOVOMIX 50 I S2 
NORADRENALINA TARTR I S6 5 cartucce 3ml 300 UI 
50 fiale 2 mg 1 ml NOVOMIX 50 I S2 
NORADRENALINA TARTR I S6 5 cartucce 3ml 300 UI 
Pifiale2mggUmi NOVOMIX 50 I s2 
NORADRENALINA TARTR I S6 5 cartucce 3ml 300 UI 
tifislozmagimi NOVOMIX 50 I s2 
NORADRENALINA TARTR I S6 FLEXPEN 5 penne 300 U.I. 3 ml 
csltale2nogimi NOVOMIX 50 I s2 
NORADRENALINA TARTR I S6 5 cartucce 3ml 300 UI 
aiflale nos) NOVOMIX 50 I 2 
NORADRENALINA TARTR I S6 5 cartucce 3ml 300 UI 
siate magi NOVOMIX 70 I 2 
NORADRENALINA TARTR I S6 5 cartucce 3ml 300 UI 
aifiale-2masimi NOVOMIX 70 I s2 
NORADRENALINA TARTR Il S6 5 cartucce 3ml 300 UI 
Siae emo NOVOMIX 70 I s2 
NORADRENALINA TARTR Il S6 5 cartucce 3ml 300 UI 
ATE Mon NOVOMIX 70 I s2 
NORADRENALINA TARTR Il S6 5 cartucce 3ml 300 UI 
Sraleamogini NOVOMIX 70 I s2 
NORADRENALINA TARTR Il S6 FLEXPEN 5 penne 900 U.I. 3 ml 


280 cpr riv 20 mg + 25 mg 


12-5-2009 Supplemento ordinario n. 68 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 108 
NOVOMIX 70 | S2 OLMEGAN S5 
5 cartucce 3ml 300 UI 28 cpr riv 20 mg/12,5 mg 
NOVORAPID | S2 OLMEGAN S5 
1 fiala SC 10 ml 100 UI / ml 10 cpr riv 20 mg + 25 mg 
NOVORAPID | S2 OLMEGAN S5 
5 cartucce 3ml 300 UI 50 cpr riv 20 mg + 25 mg 
NOVORAPID INN | S2 OLMEGAN S5 
5pen 3ml 100u/ml 500 cpr riv 20 mg + 25 mg 
NOVORAPID NOVOLET | S2 OLMEGAN S5 
SC 5 siringhe 1,5m 30 cpr riv 20 mg/12,5 mg 
NOVORAPID NOVOLET | S2 OLMEGAN S5 
5 siringhe sc 3 ml 56 cpr riv 20 mg/12,5 mg 
NOVORAPID PENFILL | S2 OLMEGAN S5 
5 cartucce SC 1,5 ml 90 cpr riv 20 mg/12,5 mg 
NOVORAPID PENFILL | S2 OLMEGAN S5 
5 cartucce SC 300 UI 3 ml 98 cpr riv 20 mg/12,5 mg 
NUTROPINAQ | S2 OLMEGAN S5 
1 cartuccia SC 2 ml 10 mg/2 ml 280 cpr riv 20 mg/12,5 mg 
NUTROPINAQ I S2 OLMEGAN S5 
3 cartucce SC 2 ml 10 mg/2 ml 10 cpr riv 20 mg/12,5 mg 
NUTROPINAQ | S2 OLMEGAN S5 
6 cartucce SC 2 ml 10 mg/2 ml 50 cpr riv 20 mg/12,5 mg 
NYOGEL Il P2 OLPREZIDE S5 
gel oftalm 59 0,1% 50 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OCTOPAMINA Il S6 OLPREZIDE S5 
500 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OFTIMOLO Il P2 
coll 5 ml 0,25% OLPREZIDE S5 
28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OFTIMOLO Il P2 
coll 3mI 0,25% OLPREZIDE S5 
28 cpr riv 20 mg +25 mg 
OFTIMOLO Il P2 
coll 5 ml 0,5% OLPREZIDE S5 
OFTIMOLO Il P2 30 cpr riv 20 mg + 25 mg 
coll 3mI 0,50% OLPREZIDE S5 
OLMEGAN | S5 56 cpr riv 20 mg + 25 mg 
500 cpr riv 20 mg/12,5 mg OLPREZIDE SO) 
OLMEGAN | S5 14 cpr riv 20 mg + 25 mg 
84 cpr riv 20 mg/12,5 mg OLPREZIDE S5 
84 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLMEGAN | S5 
14 cpr riv 20 mg/12,5 mg OLPREZIDE SO) 
90 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLMEGAN | S5 
28 cpr riv 20 mg + 25 mg OLPREZIDE SO) 
98 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLMEGAN | S5 
30 cpr riv 20 mg + 25 mg OLPREZIDE S5 
280 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLMEGAN | S5 
56 cpr riv 20 mg + 25 mg OLPREZIDE SO) 
OLMEGAN | S5 10 cpr riv 20 mg + 25 mg 
84 cpr riv 20 mg + 25 mg OLPREZIDE S5 
50 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLMEGAN | S5 
90 cpr riv 20 mg + 25 mg OLPREZIDE S5 
500 cpr riv 20 mg + 25 mg 
OLMEGAN | S5 
14 cpr riv 20 mg + 25 mg OLPREZIDE S5 
28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OLMEGAN | S5 
98 cpr riv 20 mg + 25 mg OLPREZIDE S5 
30 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
OLMEGAN | S5 
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flacone 28 cpr 10 mg rilascio prolungato 
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OLPREZIDE S5 ORAMORPH Il S7 
56 cpr riv 20 mg + 12,5 mg scir 500 ml 2 mg/ml 
OLPREZIDE S5 ORAMORPH Il S7 
84 cpr riv 20 mg + 12,5 mg os soluz fiala 30ml 20mg/m 
OLPREZIDE S5 ORAMORPH Il S7 
90 cpr riv 20 mg + 12,5 mg scir 100 ml 20 mg/ml 
OLPREZIDE S5 ORAMORPH Il S7 
98 cpr riv 20 mg + 12,5 mg scir 20 ml 20 mg/ml 
OLPREZIDE S5 ORGALUTRAN I S2 
280 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 1 siringa 0,25 mg 0,5 ml 
OLPREZIDE S5 ORGALUTRAN I S2 
10 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 5 siringhe 0,25 mg 0,5 ml 
OMERIA | P2 ORTETAMINA Il S6 
28 cpr 6,25 mg 
OSSIMESTERONE I SI 
OMERIA I P2 
30 cpr 25 mg OSSIMETOLONE I SI 
OMNITROPE s2 OSSIMORFONE Il S7 
1 cartuccia SC 3,3 mg/ml 1,5 ml OVITRELLE I s2 
OMNITROPE S2 sc 1fl 250mcg+1f 1ml 
sc 5cart 3,3mg/ml1,5 OVITRELLE I S2 
OMNITROPE S2 sc 2fl 250mcg+2f 1mI 
sc 10cart 3,3mg/ml1, OVITRELLE I s2 
OMNITROPE s2 sc 10f 250mcg+10f1ml 
1 cartuccia SC 6,7 mg/ml 1,5 ml OVITRELLE I S2 
OMNITROPE S2 1 flacone SC 250 mcg + 1 flacone 1 ml 
sc 5cart 6,7mg/ml1,5 OVITRELLE I S2 
OMNITROPE S2 sc 2fl 250mcg+2fl1mI 
fe Ver OA e] OVITRELLE I 82 
OMNITROPE S2 sc 10f 250mcg+10fl 
1 flaconcino IM SC 1,3 mg/ml + solv OVITRELLE 250 I S2 
OMNITROPE s2 sc 1sir 250mcg/0,5mI 
1 flaconcino IM SC 5 mg/ml 15 UI + 1 cartuccia solv OXABOLONE I S1 
OMNITROPE S2 
OXANDROLONE I SI 
5 flaconcini IM SC 5 mg/ml 15 UI + 5 cart solv 
30 cpr 2,5 mg 
OPTRUMA S4 
OXILOFRINA Il S6 
14 cpr riv 60 mg 
OPTRUMA sa OXIMETAZOLINA Il S6 
28 cpr riv 60 mg OXIS TURBOHALER 4,5 I S3 
OPTRUMA s4 60 dosi polv inal 
100 cpr riv 60 mg OXIS TURBOHALER 4,5 I S3 
OPTRUMA s4 sinalcog 
84 cpr riv 60 mg OXIS TURBOHALER 9 I S3 
ORAMORPH II S7 60 dosi polv inal 
scir 100 ml 2 mg/ml OXIS TURBOHALER 9 I S3 
ORAMORPH Il S7 a inalcogin 
os soluz fiala 120mI 20mg/ OXPRENOLOLO Ill P2 
ORAMORPH Il S7 OXYCONTIN Il S7 
EOMaconcn osso malgimi 28 cpr 10 mg rilascio prolungato 
ORAMORPH Il S7 OXYCONTIN Il S7 
2oflacencinlospomapni 56 cpr 10 mg rilascio prolungato 
ORAMORPH Il S7 OXYCONTIN Il S7 
UE es e 112 cpr 10 mg rilascio prolungato 
ORAMORPH Il S7 OXYCONTIN Il S7 
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OXYCONTIN Il S7 PARAMETASONE Il S9 
flacone 56 cpr 10 mg rilascio prolungato 
PARAMETILAMFETAMINA Il S6 
OXYCONTIN Il S7 
flacone 112 cpr 10 mg rilascio prolungato PARMODALIN I s6 
25 cpr riv 10mg+1mg 
OXYCONTIN Il S7 
ISS PASTA ARSENICALE NORM Il S6 
28 cpr 20 mg rilascio prolungato 
5mg 100d 
OXYCONTIN Il S7 
RR PASTA ARSENICALE NORM Il S6 
56 cpr 20 mg rilascio prolungato 
6,59 
OXYCONTIN Il S7 
112 cpr 20 mgrilascio prolungato PEMOLINA HE:S8 
OXYCONTIN Il S7 PENBUTOLOLO Il P2 
flacone 28 cpr 20 mg rilascio prolungato PENTASTARCH I S5 
OXYCONTIN Il S7 1 sacca 250 ml 6% 
flacone 56 cpr 20 mg rilascio prolungato PENTASTARCH a 
OXYCONTIN I S7 1 sacca 500 ml 6% 
flacone 112 cpr 20 mgrilascio prolungato PENTASTARCH | S5 
OXYCONTIN | S7 1 sacca 250 ml 10% 
28 cpr 40 mg rilascio prolungato PENTASTARCH | S5 
OXYCONTIN | S7 1 sacca 500 ml 10% 
56 cpr 40 mg rilascio prolungato PENTETRAZOLO Il S6 
OXYCQNTIN PST PERGOVERIS I S2 
112 cpr 40 mg rilascio prolungato vo no 
1 flaconcino SC 150 UI + 75 UI + 1 flaconcino 1 ml 
OXYCONTIN LESSE PERGOVERIS I S2 
flacone 28 cpr 40 mg rilascio prolungato 
sc 3fl 150UI/75UI 
OXYCONTIN Mei PERGOVERIS I S2 
flacone 56 cpr 40 mg rilascio prolungato co soa 
10 flaconcini SC 150 UI + 75 UI + 10 flaconcini 1 ml 
ORTCONTIN Le PERTENSIN 1,25 I S5 
flacone 112 cpr 40 mg rilascio prolungato 
28 cpr 30 mg + 1,25 mg 
OXYCONTIN ee PERTENSIN 2,5 I S5 
28 cpr 80 mg rilascio prolungato 
28 cpr 30 mg+2,5mg 
OXYCONTIN MES PETIDINA CLORIDR Il S7 
56 cpr 80 mg rilascio prolungato 
5 fiale 100mg2mI 
QNYCONTIN aeS£ PETIDINA CLORIDR Il S7 
112 cpr 80 mg rilascio prolungato 
5 fiale 100mg2mI 
OXYCONTIN zie PETIDINA CLORIDR Il S7 
flacone 28 cpr 80 mg rilascio prolungato 
5 fiale 100 mg 2ml 
OXYCONTIN Il S7 
PILOBLOC III P2 
flacone 56 cpr 80 mg rilascio prolungato 
coll 5 ml 
OXYCONTIN LT: PILOBLOC II P2 
flacone 112 cpr 80 mg rilascio prolungato 
60 monod coll 0,25mI 
OXYCONTIN Il S7 PLANDER | S5 
10 cpr 5 mg rilascio prolungato 
1 flacone EV 500 ml 6% 
OXYCONTIN Il S7 PLANDER | S5 
28 cpr 5 mg rilascio prolungato 4 - - 
infusione 20 flaconi 500 ml 50 g/ 500 ml 
OXYCONTIN Il S7 PLANDER | S5 
30 cpr 5 mg rilascio prolungato n x 
infsione 20 flaconi 500 ml 30 g/500 ml 
OXYCONTIN Il S7 PLANDERR | S5 
56 cpr 5 mg rilascio prolungato 
1 flacone EV 500 ml 10% 
OXYCONTIN Il S7 PLASBUMIN | S5 
112 cpr 5 mg rilascio prolungato 5 
infus flacone 50 ml 20% 
PAIDORINOVIT Il S6 PLASBUMIN | S5 
gtt rinol 30 g 5 
infus flacone 100 ml 20% 
PAIDORINOVIT Il S6 PLAUDIT Il S9 
pom derm8g 5; 
AD" soluz nebul 15 fiale 2 ml 
PARAIDROSSIAMFETAMINA Il S6 


28 cpr riv 10 mg 
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PLAUDIT Il S9 POLITIAZIDE S5 
BB" soluz nebul 15 fiale 2 ml 
POTASSIO CAN.SAND. S5 
FLAUNAZIDE SS 20 cpr riv 100 mg 
10 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
POTASSIO CAN.UNION S5 
FLAUNAZIDE SS 20 cpr riv 100 mg 
500 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
POTASSIO CANRENOATO PENSA S5 
FLAUNAZIDE SS 20 cpr riv 100 mg 
14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
PRACTOLOLO Ill P2 
PLAUNAZIDE S5 
28 cpr riv 20 mg + 25 mg PRASTERONE S1 
PLAUNAZIDE S5 PREGNYL s2 
14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 3 fiale IM 1.500 UI + 3 fiale 1 ml 
PLAUNAZIDE S5 PREGNYL s2 
30 cpr riv 20 mg + 25 mg 3 fiale IM 5.000 UI + 3 fiale 1 ml 
PLAUNAZIDE S5 PRELECTAL S5 
56 cpr riv 20 mg + 25 mg 14 cpr 2mg+0,625mg 
PLAUNAZIDE S5 PRELECTAL S5 
84 cpr riv 20 mg + 25 mg 20 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PLAUNAZIDE S5 PRELECTAL S5 
90 cpr riv 20 mg + 25 mg 28 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PLAUNAZIDE S5 PRELECTAL S5 
98 cpr riv 20 mg + 25 mg 30 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PLAUNAZIDE S5 PRELECTAL S5 
280 cpr riv 20 mg + 25 mg 50 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PLAUNAZIDE S5 PRELECTAL S5 
10 cpr riv 20 mg + 25 mg 56 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PLAUNAZIDE S5 PRELECTAL S5 
50 cpr riv 20 mg + 25 mg 60 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PLAUNAZIDE S5 PRELECTAL S5 
500 cpr riv 20 mg + 25 mg 100 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PLAUNAZIDE S5 PRELECTAL S5 
28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 500 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PLAUNAZIDE S5 PRELECTAL S5 
30 cpr riv 20 mg + 12,5 mg "FORTE" 14 cpr 4 + 1,25 mg 
PLAUNAZIDE S5 PRELECTAL S5 
56 cpr riv 20 mg + 12,5 mg "FORTE" 20 cpr 4 + 1,25 mg 
PLAUNAZIDE S5 PRELECTAL S5 
84 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 28cpr 4mg+1,25mg 
PLAUNAZIDE S5 PRELECTAL S5 
60 cpr riv 20 mg + 12,5 mg "FORTE" 30 cpr 4 + 1,25 mg 
PLAUNAZIDE S5 PRELECTAL S5 
280 cpr riv 20 mg + 12,5 mg "FORTE" 50 cpr 4 + 1,25 mg 
PLAUNAZIDE S5 PRELECTAL S5 
98 cpr riv 20 mg + 12,5 mg "FORTE" 56 cpr 4 + 1,25 mg 
PLAUNAZIDE S5 PRELECTAL S5 
50 cpr riv 20 mg + 12,5 mg "FORTE" 60 cpr 4 + 1,25 mg 
PLENAER Il S9 PRELECTAL S5 
"0,5 mg+ 0,5 mg soluzione da nebulizzare" 20 flaconi da 0,5 mg+20 "FORTE" 100 cpr 4 + 1,25 mg 
flaconi da 0,5 mg 
PRELECTAL S5 
RLENAER Il S9 “FORTE" 500 cpr 4 + 1,25 mg 
"25 mg + 10 mg sospensione pressurizzata per inalazione" flacone da 
100 erogazioni PRELECTAL S5 
PLUSCOR Il p2 14 cpr 2,5mg+0,625mg 
28 cpr riv5 mg PRELECTAL S5 
PLUSCOR Il p2 20 cpr 2,5mg+t0,625mg 


28 cpr 2mg+0,625 mg 


20 cpr 5mg+1,25mg 
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PRELECTAL S5 PRETERAX S5 
28 cpr 2,5mg+0,625mg 30 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL S5 PRETERAX S5 
30 cpr 2,5 mg + 0,625 mg 50 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL S5 PRETERAX S5 
50 cpr 2,5mg+0,625mg 56 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL S5 PRETERAX S5 
56 cpr 2,5mg+0,625mg 60 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL S5 PRETERAX S5 
60 cpr 2,5mg+0,625mg 100 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL S5 PRETERAX S5 
90 cpr 2,5mg+0,625mg 500 cpr 2 mg + 0,625 mg 

PRELECTAL S5 PRETERAX S5 
100 cpr 2,5mg+0,625mg "FORTE" 14 cpr 4 + 1,25 mg 

PRELECTAL S5 PRETERAX S5 
500 cpr 2,5mg+0,625mg "FORTE" 20 cpr 4 + 1,25 mg 

PRELECTAL S5 PRETERAX S5 
14 cpr 5mg+1,25mg "FORTE" 28 cpr 4 + 1,25 mg 

PRELECTAL S5 PRETERAX S5 
20 cpr 5mg+1,25mg "FORTE" 30 cpr 4 + 1,25 mg 

PRELECTAL S5 PRETERAX S5 
28 cpr 5mg+1,25mg "FORTE" 50 cpr 4 + 1,25 mg 

PRELECTAL S5 PRETERAX S5 
30 cpr 5 mg + 1,25 mg "FORTE" 56 cpr 4 + 1,25 mg 

PRELECTAL S5 PRETERAX S5 
50 cpr 5mg+1,25mg "FORTE" 60 cpr 4 + 1,25 mg 

PRELECTAL S5 PRETERAX S5 
56 cpr 5mg+1,25mg "FORTE" 100 cpr 4 + 1,25 mg 

PRELECTAL S5 PRETERAX S5 
60 cpr 5mg+1,25mg "FORTE" 500 cpr 4 + 1,25 mg 

PRELECTAL S5 PRETERAX S5 
90 cpr 5mg+1,25mg 14 cpr 2,5mg+0,625mg 

PRELECTAL S5 PRETERAX S5 
100 cpr 5mg+1,25mg 20 cpr 2,5mg+0,625mg 

PRELECTAL S5 PRETERAX S5 
500 cpr 5mg+1,25mg 28 cpr 2,5mg+0,625mg 

PRENT III P2 PRETERAX S5 
50 cpr 200 mg 30cpr 2,5 mg + 0,625 mg 

PRENT Ill P2 PRETERAX S5 
30 cpr 400 mg 50 cpr 2,5mg+0,625mg 

PREPACORTH Il S9 PRETERAX S5 
0,5g/100g + 5g/100g Tubo crema 2fl 28cpr 2,5mg+0,625mg 

PREPARAZIONE ANTIEM.GIUL. Il S9 PRETERAX S5 
20g 2fl 30cpr 2,5mg+0,625mg 

PRESSURAL S5 PRETERAX S5 
30 cpr riv 2,5 mg 3fl30cpr 2,5mg+0,625m 

PRESSURAL S5 PRETERAX S5 
50 cpr riv 2,5 mg 2fl 50cpr 2,5mg+0,625mg 

PRETERAX S5 PRETERAX S5 
14 cpr 2 mg + 0,625 mg 10fl50cpr2,5mg+0,625m 

PRETERAX S5 PRETERAX S5 
20 cpr 2mg+ 0,625 mg 14 cpr 5mg+1,25mg 

PRETERAX S5 PRETERAX S5 
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scir 200 ml 0,5% 


INN 1 cartuccia 3 ml 100 UI/ml 
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PRETERAX S5 PROCADIL AEROSOL I S3 
28 cpr 5mg+1,25mg 200 erog 10 mcg 10 ml 
PRETERAX S5 PROCTIDOL Il S9 
30 cpr 5 mg + 1,25 mg "0,5% + 5% unguento rettale"tubo 20 g 
PRETERAX S5 PROCTOFOAM HC Il S9 
50 cpr 5mg+1,25mg schiuma rettale 12 g 
PRETERAX S5 PROCTOFOAM HC Il S9 
2fl 28cpr 5mg+1,25mg schiuma rettale 24 g 
PRETERAX S5 PROCTOLYN Il S9 
2fl 30cpr 5mg+1,25mg pom rettale 20 g 
PRETERAX S5 PROCTOLYN Il S9 
3fl 30cpr 5mg+1,25mg pom derm 40g 
PRETERAX S5 PROCTOLYN Il S9 
2fl 50cpr 5mg+1,25mg 10 supposte 2 g 
PRETERAX S5 PROCTOLYN Il S9 
10fl 50cpr 5mg+1,25mg 12supp 2g 
PRILACE S5 PROCTOLYN Il S9 
14 cpr5mg+6 mg tubo crema rettale 30 g 
PRINZIDE S5 PROCTOSEDYL Il S9 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg "crema rettale" tubo 20 g 
PRITORPLUS S5 PROCTOSEDYL Il S9 
14 cpr 40/12,5 mg "supposte" 6 supposte 
PRITORPLUS S5 PROCTOSOLL CREMA ANTIEMOR. Il S9 
28 cpr 40 mg + 12,5 mg "crema" tubo da 20g 
PRITORPLUS S5 PROLIFEN | S4 
28 cpr 40/12,5 mg 10 cps 50 mg 
PRITORPLUS S5 PROLINTANO Il S6 
56 40/12,5 
AZZ E] PRONTINAL Il S9 
PRITORPLUS S5 sosp nebul 20 fiale 0,8 mg 2 ml 
98 cpr 40/12,5 mg 
PROPILESEDRINA Il S6 
PRITORPLUS S5 
14 cpr 80/12,5 mg PROPULM 25 I S3 
200 erog aerosol 
PRITORPLUS S5 
28 cpr 80 mg + 12,5 mg PROSTANOZOLO I SI 
PRITORPLUS S5 PROTAPHANE I S2 
28 cpr 80/12,5mg 1 fiala SC10 ml 40 UI / ml 
PRITORPLUS S5 PROTAPHANE I S2 
56 cpr 80/12,5 mg 5 fiale SC10 ml 40 UI / ml 
PRITORPLUS S5 PROTAPHANE I S2 
98 cpr 80/12,5 mg 1 fiala 1.000 UI 10 ml 
PROBENECID S5 PROTAPHANE I S2 
20 cpr 500 mg 5 fiale SC 10 ml 100 UI / mi 
PROBENECID S5 PROTAPHANE | S2 
100 cpr 500 mg 1 penfill 3 ml 100 Ul/mI 
PROBENECID S5 PROTAPHANE I S2 
500 cpr 500 mg 5 penfill 300 UI 3 ml 
PROBENECID S5 PROTAPHANE I S2 
1000 cpr 500 mg 10 penfill 3ml 100 Ul/mI 
PROBENECID A.D. S5 PROTAPHANE I 82 
20 cpr 500 mg 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
PROCADIL s3 PROTAPHANE I S2 
30 cpr 0,05 mg NOVOLET 10 cartucce 3ml 100UI/mI 
PROCADIL s3 PROTAPHANE I S2 


IM SC 10fiale 75UI + fiale solv 


5 flaconi IM SC 250 Ul/0,5ml 


12-5-2009 Supplemento ordinario n. 68 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 108 

PROTAPHANE S2 PUREGON S2 
INN 5 cartucce 3 ml 100 Ul/mI IM SC 1fiala 100UI + fiala solv 

PROTAPHANE S2 PUREGON S2 
INN 10 cartucce 3 ml 100 UI/mI IM SC 3fiale 100UI + fiale solv 

PROTAPHANE S2 PUREGON S2 
FLEX 1 cartuccia 3 ml 100 UI/ml IM SC Sfiale 100UI + fiale solv 

PROTAPHANE S2 PUREGON S2 
FLEX 5 cartucce 3 ml 100 Ul/mI IM SC 10fiale 100UI + fiale solv 

PROTAPHANE S2 PUREGON S2 
FLEX 10 cartucce 3 ml 100 Ul/ml IM SC 1fiala 150UI + fiala solv 

PROVIGIL Il S6 PUREGON S2 
30 cpr 100 mg IM SC 3fiale 150UI + fiale solv 

PROVIRON I S1 PUREGON S2 
20 cpr 50 mg IM SC Sfiale 150UI + fiale solv 

PULMAXAN Il S9 PUREGON S2 
aeros 20fl 0,125mg/ml IM SC 10fiale 150UI + fiale solv 

PULMAXAN Il S9 PUREGON S2 
sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/ml 1 fiala IM SC 50 UI 0,5 ml 

PULMAXAN Il S9 PUREGON S2 
sosp nebul 20 fiale 0,5 mg/ml 5 fiale IM SC 50 UI 0,5 ml 

PULMAXAN TURB. Il S9 PUREGON S2 
200 dosi 100 mcg polv inal 10 flaconcini IM SC 50 Ul/0,5 ml 

PULMAXAN TURB.200 Il S9 PUREGON S2 
100 dosi polv inal 5 flaconi IM SC 75 Ul/0,5ml 

PULMAXAN TURB.400 Il S9 PUREGON S2 
50 dosi 400 mcg polv inal 10 flaconi IM SC 75 Ul/0,5mI 

PULMIST Il S9 PUREGON S2 
sosp inal 200 erog 250 mcg 1 fiala IM SC 100 ml 0,5 ml 

PULMIST Il S9 PUREGON S2 
"AD" soluz nebul 15 fiale 2 ml 5 fiale IM SC 100 UI 0,5 ml 

PULMIST Il S9 PUREGON S2 
"BB" soluz nebul 15 fiale 2 ml 10 flaconi IM SC 100 Ul/0,5mI 

PULMIST Il S9 PUREGON S2 
ad nebul 20monod 2ml 1 flacone IM SC 150 Ul/0,5ml 

PULMIST Il S9 PUREGON S2 
bb nebul 20monod 2mlI 5 flaconi IM SC 150 Ul/0,5ml 

PULMIST JET Il S9 PUREGON S2 
sospxinal 250mcg/d 10 flaconi IM SC 150 Ul/0,5mI 

PUREGON S2 PUREGON S2 
IM SC 1 fiala 50UI + fiala solv 1 flacone IM SC 200 Ul/0,5ml 

PUREGON s2 PUREGON S2 
IM SC 3fiale 50UI + fiale solv 5 fiale IM SC 200 UI 0,5 ml 

PUREGON S2 PUREGON S2 
IM SC Sfiale 50UI + fiale solv 10 flaconi IM SC 200 Ul/0,5ml 

PUREGON S2 PUREGON S2 
IM SC 10fiale 50UI + fiale solv 1 flacone IM SC 225 Ul/0,5ml 

PUREGON S2 PUREGON S2 
IM SC 1fiala 75UI + fiala solv 5 flaconi IM SC 225 Ul/0,5ml 

PUREGON S2 PUREGON S2 
IM SC 3fiale 75UI + fiale solv 10 flaconi IM SC 225 Ul/0,5mI 

PUREGON S2 PUREGON S2 
IM SC Sfiale 75UI + fiale solv 1 flacone IM SC 250 Ul/0,5ml 

PUREGON S2 PUREGON S2 
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1 cerotto transd 25 mcg/h 


98 cpr 20 mg + 12,5 mg 
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PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
10 flaconi IM SC 250 Ul/0,5ml 3 cerotti transd 25 mcg/h 

PUREGON s2 QUATROFEN Il S7 
1 flacone IM SC 75 Ul/0,5mI 5 cerotti transd 25 mcg/h 

PUREGON S2 QUATROFEN Il S7 
1 cartuccia SC 300 Ul/0,36 ml 10 cerotti transd 25 mcg/h 

PUREGON S2 QUINAPRIL ID.EG I S5 
1 cartuccia SC 600 Ul/0,72 ml 42 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

PUREGON S2 QUINAPRIL ID.EG I S5 
1 cartuccia SC 900 UI/1,08 ml 50 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.EG I S5 
20 cerotti transd 25 mcg/h 56 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.EG I S5 
1 cerotto transd 50 mcg/h 98 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.EG I S5 
3 cerotti transd 50 mcg/h 100 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.EG I S5 
5 cerotti transd 50 mcg/h 500 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.EG I S5 
1 cerotto transd 12 mcg/h 250 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.EG I S5 
10 cerotti transd 50 mcg/h 10 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.EG I S5 
20 cerotti transd 50 mcg/h 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.EG I S5 
1 cerotto transd 75 mcg/h 20 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.EG I S5 
3 cerotti transd 75 mcg/h 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.EG I S5 
5 cerotti transd 75 mcg/h 30 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.SA I S5 
10 cerotti transd 75 mcg/h 100 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.SA I S5 
20 cerotti transd 75 mcg/h 500 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.SA I S5 
1 cerotto transd 100 mcg/h 250 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.SA I S5 
3 cerotti transd 100 mcg/h 10 cpr 20 mg + 12,5mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.SA I S5 
5 cerotti transd 100 mcg/h 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.SA I S5 
10 cerotti transd 100 mcg/h 20 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.SA I S5 
20 cerotti transd 100 mcg/h 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.SA I S5 
3 cerotti transd 12 mcg/h 30 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.SA I S5 
5 cerotti transd 12 mcg/h 42 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.SA I S5 
10 cerotti transd 12 mcg/h 50 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.SA I S5 
20 cerotti transd 12 mcg/h 56 cpr 20 mg + 12,5 mg 

QUATROFEN Il S7 QUINAPRIL ID.SA I S5 
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QUINAPRIL ID.\VIN S5 QUINAPRIL ID.\VIN S5 
100 cpr 10 mg + 12,5 mg 100 cpr 20 mg + 25 mg 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 QUINAPRIL ID.\VIN S5 
500 cpr 10 mg + 12,5 mg 500 cpr 20 mg + 25 mg 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 QUINAPRIL ID.\VIN S5 
250 cpr 10 mg + 12,5 mg 250 cpr 20 mg + 25 mg 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 QUINAPRIL ID.\VIN S5 
10 cpr 20 mg + 12,5mg 28 cpr 10 mg + 12,5mg 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 QUINAPRIL ID.\VIN S5 
14 cpr 20 mg + 12,5mg 30 cpr 10 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 QUINAPRIL ID.\VIN S5 
20 cpr 20 mg + 12,5 mg 42 cpr 10 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 QUINAPRIL ID.\VIN S5 
10 cpr 10 mg + 12,5mg 50 cpr 10 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 QUINAPRIL ID.\VIN S5 
28 cpr 20 mg + 12,5mg 56 cpr 10mg+ 12,5mg 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 QUINAPRIL ID.\VIN S5 
30 cpr 20 mg + 12,5 mg 98 cpr 10 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 QUINAZIDE S5 
42 cpr 20 mg + 12,5mg 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 QUINAZIDE S5 
50 cpr 20 mg + 12,5 mg 14 cpr 20 mg + 6,25 mg 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 QUINAZIDE S5 
56 cpr 20 mg + 12,5 mg 28 cpr riv20 mg + 12,5 mg 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 QUINBOLONE S1 
98 cpr 20 mg + 12,5 mg 
RAFFREDDOREMED S6 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 12 cpr eff 
100 cpr 20 mg + 12,5 mg 
RAFFREDDOREMED S6 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 12 cps 
500 20 +12,5 
nn RAFTON s9 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 90 cps gastrores 3 mg 
250 cpr 20 mg + 12,5 mg 
RAFTON S9 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 100 cps gastrores 3 mg 
10 20 +25 
Se ASSI RAFTON s9 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 10 cps gastrores 3 mg 
14 20 +25 
= RAFTON s9 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 50 cps gastrores 3 mg 
20 20 +25 
MAI SSA] RAFTON s9 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 120 cps gastrores 3 mg 
14 cpr 10 mg + 12,5mg 
RAMIPRIL ID.HEX S5 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
28 cpr 20mg+25mg 
RAMIPRIL ID.HEX S5 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 14 cpr 2,5mg+12,5mg 
30 cpr 20 mg + 25 mg 
RAMIPRIL ID.HEX S5 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 14 cpr5mg+25mg 
20 10 +12,5 
SPERI s0) RAMIPRIL ID.HEX S5 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 14 cpr5 mg + 25mg 
42 cpr 20 mg + 25 mg 
RAMIPRIL IDR.AC S5 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 10 cpr 2,5mg+12,5mg 
56 cpr 20 mg + 25 mg 
RAMIPRIL IDR.AC S5 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 
56 cpr 20 mg + 25 mg 
RAMIPRIL IDR.AC S5 
QUINAPRIL ID.\VIN S5 20 cpr 2,5mg+12,5mg 
98 cpr 20 mg + 25 mg 
RAMIPRIL IDR.AC S5 
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RAMIPRIL IDR.AC S5 RAMIPRIL IDR.DOC S5 
30 cpr 2,5mg+12mg 7cpr 5+25mg 

RAMIPRIL IDR.AC S5 RAMIPRIL IDR.DOC S5 
42 cpr 2,5mg+12,5mg 10 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.AC S5 RAMIPRIL IDR.DOC S5 
50cpr 2,5+12,5 14 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDR.AC S5 RAMIPRIL IDR.DOC S5 
98 cpr 2,5mg+12,5mg 20 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.AC S5 RAMIPRIL IDR.DOC S5 
100 cpr 2,5mg+12mg 28 cpr 53mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.AC S5 RAMIPRIL IDR.DOC S5 
10 cpr 2,5mg+12,5mg 50cpr 5+25mg 

RAMIPRIL IDR.AC S5 RAMIPRIL IDR.DOC S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 98 cpr 53mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.AC S5 RAMIPRIL IDR.DOC S5 
20 cpr 2,5mg+12,5mg 100 cpr 53mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.AC S5 RAMIPRIL IDR.DOC S5 
28 cpr 2,5mg+12,5mg 2x14 cpr 53mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.AC S5 RAMIPRIL IDR.DOC S5 
30 cpr 2,5mg+12mg 300 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.AC S5 RAMIPRIL IDR.EG S5 
42 cpr 2,5mg+12,5mg 10 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.AC S5 RAMIPRIL IDR.EG S5 
50cpr 2,5+12,5 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDR.AC S5 RAMIPRIL IDR.EG S5 
98 cpr 2,5mg+12,5mg 28 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.AC S5 RAMIPRIL IDR.EG S5 
100 cpr 2,5mg+12mg 30 cpr 2,5mg+12mg 

RAMIPRIL IDR.AC S5 RAMIPRIL IDR.EG S5 
10 cpr 53mg+25mg 32cpr 2,5+12,5 

RAMIPRIL IDR.AC S5 RAMIPRIL IDR.EG S5 
14 cpr5mg+ 25 mg 56cpr 2,5+12,5 

RAMIPRIL IDR.AC S5 RAMIPRIL IDR.EG S5 
20 cpr 53mg+25mg 6Ocpr 2,5+12,5 

RAMIPRIL IDR.DOC S5 RAMIPRIL IDR.EG S5 
7cpr 2,5mg+12,5mg 98 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.DOC S5 RAMIPRIL IDR.EG S5 
10 cpr 2,5mg+12,5mg 100 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.DOC S5 RAMIPRIL IDR.EG S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 10 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.DOC S5 RAMIPRIL IDR.EG S5 
20 cpr 2,5mg+12,5mg 14 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDR.DOC S5 RAMIPRIL IDR.EG S5 
28 cpr 2,5mg+12,5mg 20 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.DOC S5 RAMIPRIL IDR.EG S5 
50cpr 2,5+12, 28 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.DOC S5 RAMIPRIL IDR.EG S5 
98 cpr 2,5mg+12,5mg 30 cpr 53mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.DOC S5 RAMIPRIL IDR.EG S5 
100 cpr 2,5mg+12mg 32cpr 5+25mg 

RAMIPRIL IDR.DOC S5 RAMIPRIL IDR.EG S5 
2x14cpr 2,5mg+12mg 50cpr 5+25mg 

RAMIPRIL IDR.DOC S5 RAMIPRIL IDR.EG S5 


300 cpr 2,5mg+12mg 


56cpr 5+25mg 
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RAMIPRIL IDR.EG S5 RAMIPRIL IDR.GP I S5 
60cpr 5+25mg 28 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.EG S5 RAMIPRIL IDR.GP I S5 
90 cpr 53mg+25mg 30 cpr 53mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.EG S5 RAMIPRIL IDR.GP I S5 
98 cpr 53mg+25mg 42 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.EG S5 RAMIPRIL IDR.GP I S5 
100 cpr 5mg+25mg 50cpr 5+25mg 

RAMIPRIL IDR.EU S5 RAMIPRIL IDR.GP I S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 98 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.EU S5 RAMIPRIL IDR.GP I S5 
14 cpr 2,5mg+12,5mg 100 cpr 53mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.EU S5 RAMIPRIL IDR.GP I S5 
14 cpr5mg+25mg 10 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.EU S5 RAMIPRIL IDR.GP I S5 
14 cpr5mg+25mg 14 cpr 5 mg +25 mg 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.GP I S5 
10 cpr 2,5mg+12,5mg 20 cpr 53mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.GP I S5 
20 cpr 2,5mg+12,5mg 28 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.GP I S5 
28 cpr 2,5mg+12,5mg 30cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.GP I S5 
30 cpr 2,5mg+12mg 42 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.GP I S5 
42 cpr 2,5mg+12,5mg 50 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.GP I S5 
50cpr 2,5+12,5 98 cpr 53mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.GP I S5 
98 cpr 2,5mg+12,5mg 100 cpr 53mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.MG I S5 
100 cpr 2,5mg+12,5mg 10 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.MG I S5 
10 cpr 2,5mg+12mg 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.MG I S5 
14 cpr 2,5mg+12,5mg 20 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.MG I S5 
20 cpr 2,5mg+12mg 28 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.MG I S5 
28 cpr 2,5mg+12mg 30 cpr 2,5mg+12mg 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.MG I S5 
30 cpr 2,5mg+12mg 42 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.MG I S5 
42 cpr 2,5mg+12mg 50cpr 2,5+12,5 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.MG I S5 
50 cpr 2,5mg+12mg 98 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.MG I S5 
98cpr 2,5mg+12mg 100 cpr 2,5mg+12mg 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.MG I S5 
100 cpr 2,5mg+12mg 10 cpr 2,5mg+12mg 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.MG I S5 
10 cpr 53mg+25mg 14 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.GP S5 RAMIPRIL IDR.MG I S5 


20 cpr 53mg+25mg 


20 cpr 2,5mg+12mg 
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RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
28 cpr 2,5mg+12mg 14 cpr 2,5 mg + 12,5mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
30 cpr 2,5mg+12mg 20 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
42 cpr 2,5mg+12mg 28 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
50 cpr 2,5mg+12mg 30 cpr 2,5mg+12mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
98cpr 2,5mg+12mg 42 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
100 cpr 2,5mg+12mg 50cpr 2,5+12,5 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
10 cpr 53mg+25mg 98 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
14 cpr5mg +25 mg 100 cpr 2,5mg+12mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
20 cpr 53mg+25mg 10 cpr 2,5mg+12mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
28 cpr 5mg+25mg 14 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
30 cpr 53mg+25mg 20 cpr 2,5mg+12mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
42 cpr 5mg+25mg 28 cpr 2,5mg+12mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
50cpr 5+25mg 30 cpr 2,5mg+12mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
98 cpr 5mg+25mg 42 cpr 2,5mg+12mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
100 cpr 53mg+25mg 50 cpr 2,5mg+12mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
10 cpr 53mg+25mg 98cpr 2,5mg+12mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
14 cpr 5 mg +25 mg 100 cpr 2,5mg+12mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
20 cpr 5mg+25mg 10 cpr 53mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
28 cpr 5mg+25mg 14 cpr 5mg+ 25 mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
30cpr 5mg+25mg 20 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
42 cpr 5mg+25mg 28 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
50 cpr 5mg+25mg 30 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
98 cpr 5mg+25mg 42 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.MG S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
100 cpr 53mg+25mg 50cpr 5+25mg 

RAMIPRIL IDR.PL S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
14 cpr 2,5mg + 12,5 mg 98 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.PL S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 
14 cpr 5 mg +25 mg 100 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.RA S5 RAMIPRIL IDR.RA S5 


10 cpr 2,5mg+12,5mg 


10 cpr 53mg+25mg 
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RAMIPRIL IDR.RA S5 RAMIPRIL IDR.SA S5 
14 cpr5mg+25mg 30 cpr 53mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.RA S5 RAMIPRIL IDR.SA S5 
20 cpr 53mg+25mg 50cpr 5+25mg 

RAMIPRIL IDR.RA S5 RAMIPRIL IDR.SA S5 
28 cpr 53mg+25mg 98 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.RA S5 RAMIPRIL IDR.SA S5 
30cpr 5mg+25mg 100 cpr 53mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.RA S5 RAMIPRIL IDR.SA S5 
42 cpr 53mg+25mg 14 cpr 5 mg +25 mg 

RAMIPRIL IDR.RA S5 RAMIPRIL IDR.SA S5 
50 cpr 5mg+25mg 20 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.RA S5 RAMIPRIL IDR.SA S5 
98 cpr 53mg+25mg 28 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.RA S5 RAMIPRIL IDR.SA S5 
100 cpr 5mg+25mg 30cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.S.A. S5 RAMIPRIL IDR.SA S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 50 cpr 53mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.S.A. S5 RAMIPRIL IDR.SA S5 
14 cpr5mg +25 mg 98 cpr 53mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.SA S5 RAMIPRIL IDR.SA S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 100 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.SA S5 RAMIPRIL IDR.TEV S5 
20 cpr 2,5mg+12,5mg 7cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.SA S5 RAMIPRIL IDR.TEV S5 
28 cpr 2,5mg+12,5mg 10 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.SA S5 RAMIPRIL IDR.TEV S5 
30 cpr 2,5mg+12mg 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

RAMIPRIL IDR.SA S5 RAMIPRIL IDR.TEV S5 
50cpr 2,5+12mg 20 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.SA S5 RAMIPRIL IDR.TEV S5 
98 cpr 2,5mg+12,5mg 28 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.SA S5 RAMIPRIL IDR.TEV S5 
100 cpr 2,5mg+12mg 50cpr 2,5+12, 

RAMIPRIL IDR.SA S5 RAMIPRIL IDR.TEV S5 
14 cpr 2,5mg+12,5mg 98 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.SA S5 RAMIPRIL IDR.TEV S5 
20 cpr 2,5mg+12mg 100 cpr 2,5mg+12mg 

RAMIPRIL IDR.SA S5 RAMIPRIL IDR.TEV S5 
28 cpr 2,5mg+12mg 28 cpr 2,5mg+12,5mg 

RAMIPRIL IDR.SA S5 RAMIPRIL IDR.TEV S5 
30 cpr 2,5mg+12mg 300 cpr 2,5mg+12mg 

RAMIPRIL IDR.SA S5 RAMIPRIL IDR.TEV S5 
50 cpr 2,5mg+12mg 7cpr 5+25mg 

RAMIPRIL IDR.SA S5 RAMIPRIL IDR.TEV S5 
98cpr 2,5mg+12mg 10 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.SA S5 RAMIPRIL IDR.TEV S5 
100 cpr 2,5mg+12mg 14 cpr 5 mg + 25 mg 

RAMIPRIL IDR.SA S5 RAMIPRIL IDR.TEV S5 
14 cpr5mg+ 25 mg 20 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.SA S5 RAMIPRIL IDR.TEV S5 
20 cpr 53mg+25mg 28 cpr 5mg+25mg 

RAMIPRIL IDR.SA S5 RAMIPRIL IDR.TEV S5 


28 cpr 53mg+25mg 


50cpr 5+25mg 


—.316:.—=È 


12-5-2009 


Supplemento ordinario n. 68 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 108 


RAMIPRIL IDR.TEV I S5 RATACAND PLUS 8/12,5 I S5 
98 cpr 53mg+25mg 100 cpr 
RAMIPRIL IDR.TEV I S5 RATACAND PLUS 8/12,5 I S5 
100 cpr 5mg+25mg 300 cpr 
RAMIPRIL IDR.TEV I S5 RATACAND PLUS 8/12,5 I S5 
28 cpr 53mg+25mg flacone 100 cpr 
RAMIPRIL IDR.TEV I S5 REDUCTIL S6 
300 cpr 5mg+25mg 28 cps rig 10 mg 
RAPICORT Il S9 REDUCTIL S6 
1fiala 100mg + solv 56 cps 10 mg 
RAPICORT Il S9 REDUCTIL S6 
fiale 500mg + fiale 5mI 98 cps 10 mg 
RATACAND PLUS 16/12,5 S5 REDUCTIL S6 
7 cpr 280 cps 10 mg 
RATACAND PLUS 16/12,5 S5 REDUCTIL S6 
14 cpr 28 cps rig 15mg 
RATACAND PLUS 16/12,5 S5 REDUCTIL S6 
14 cpr 56 cps 15mg 
RATACAND PLUS 16/12,5 S5 REDUCTIL S6 
28 cpr 16 mg + 12,5 mg 98 cps 15 mg 
RATACAND PLUS 16/12,5 S5 REDUCTIL S6 
30 cpr 280 cps 15 mg 
RATACAND PLUS 16/12,5 S5 REDUXADE S6 
50 cpr 28 cps 10mg 
RATACAND PLUS 16/12,5 S5 REDUXADE S6 
56 cpr 56 cps 10mg 
RATACAND PLUS 16/12,5 S5 REDUXADE S6 
98 cpr 98 cps 10mg 
RATACAND PLUS 16/12,5 S5 REDUXADE S6 
98 cpr 280 cps 10 mg 
RATACAND PLUS 16/12,5 S5 REDUXADE S6 
100 cpr 28 cps 15mg 
RATACAND PLUS 16/12,5 S5 REDUXADE S6 
300 cpr 56 cps 15mg 
RATACAND PLUS 16/12,5 S5 REDUXADE S6 
flacone 100 cpr 98 cps 15mg 
RATACAND PLUS 8/12,5 S5 REDUXADE I S6 
7 cpr 280 cps 15 mg 
RATACAND PLUS 8/12,5 S5 REOMAX I S5 
14 cpr 20 cpr 50 mg 
RATACAND PLUS 8/12,5 S5 REOMAX I S5 
15 cpr 1 fiala EV 50 mg + fiale solv 20 ml 
RATACAND PLUS 8/12,5 S5 REPROTEROLO I S3 
28 
SRI RETACRIT I s2 
RATACAND PLUS 8/12,5 s5 1 siringa 200001 0,6mI 
30 cpr 
RETACRIT I S2 
RATACAND PLUS 8/12,5 SO) 6 siringhe 2000UI 0,6mI 
50 cpr 
RETACRIT I S2 
RATACAND PLUS 8/12,5 S5 1 siringa 3000UI 0,9mI 
56 cpr 
RETACRIT I S2 
RATACAND PLUS 8/12,5 SS 6 siringhe 3000UI 0,9mI 
98 cpr 
RETACRIT I S2 
RATACAND PLUS 8/12,5 SS 1 siringa 4000UI 0,4ml 
98 cpr 
RETACRIT I S2 


39 = 


6 siringhe 4000UI 0,4mI 


1fiala 3,33mg(10UI) + fiala 5mI 


50 cpr 100 mg 
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RETACRIT S2 SAIZEN I S2 
1 siringa 5000UI 0,5mI fiala 8mg (24UI) + 1fiala sol 

RETACRIT s2 SAIZEN I S2 
Gsiringhe 5000UI 0,5mI 5 fiale 8mg (24UI) + Sfiale sol 

RETACRIT S2 SAIZEN I S2 
1 siringa 6GOO0UI 0,6mI 10 fiale 1,33mg(4UI) + 10 fiale 

RETACRIT S2 SAIZEN I S2 
6 siringhe GOOQUI 0,6mI 1 fiala 8 mg + 1 cartuccia 

RETACRIT S2 SAIZEN I S2 
1 siringa 8000UI 0,8ml 5 fiale 8mg + 5 cartucce + clickeasy 

RETACRIT S2 SALBIDREX I S3 
6 siringhe 8000UI 0,8ml easyhaler 100mcg/d 

RETACRIT S2 SALBUFAX I S3 
1 siringa 10000UI 1ml aeros 200d 

RETACRIT S2 SALBUFAX I S3 
6 siringhe 1000001 1ml 400 erog aerosol autohaler 

RETACRIT S2 SALBUJET I S3 
1 siringa 20000UI 0,5mI aer dos.200inal100mcg 

RETACRIT s2 SALBUTAMOLO TAIFUN I S3 
1 siringa 30000UI 0,75mI 200 dosi 50 mcg 

RETACRIT S2 SALBUTAMOLO TAIFUN I S3 
1 siringa 40000UI 1ml 200 dosi 100 mcg 

REVIVAN 200 Il S6 SALMETEDUR DISKUS I S3 
10 fiale EV 200mg5 ml 60 dosi 50 mcg polv inal 

RIMEXOLONE Il S9 SALMETEDUR SOSPXINAL I S3 

RINOVIT Il S6 sosp inal 120 erog 25 mcg 
gtt rinol 25g SALUDOPIN | S5 

50 conf 250 mg + 1 mg 

RINOVIT Il S6 
pom rinol 12g SARMS (MODULATORI SELETTIVI DEI RECETTORI DEGLI ANDRGG 

RIPIX Ill P2 SCANDINE 100 Il S6 
coll 10 ml 40 cpr 100 mg 

RITALIN Il S6 SCANDINE 200 Il S6 
30 cpr 10 mg 20 cpr 200 mg 

RODOM Il S6 SCANDINE 50 Il S6 
gtt os 30 ml 0,25% 40 cpr 50 mg 

RYTMOBETA III P2 SECTRAL Ill P2 
20 cpr 80 mg 30 cpr 400 mg 

RYTMOBETA III P2 SECTRAL III P2 
50 cpr 80 mg EV 6 fiale 5ml 25mg/5ml 

RYTMOBETA III P2 SELECOM S6 
20 cpr 160 mg 50 cpr5mg 

RYTMOBETA II P2 SELEDAT S6 
50 cpr 160 mg 30 cpr riv 10 mg 

SAFLINEB Il S9 SELEDAT S6 
15 monod 1mg/2 15 cpr riv 10 mg 

SAFLINEB Il S9 SELEDAT S6 
15 monod 2mg/2 os soluz 10 fiale 10 mg 

SAFLINEB Il S9 SELEGILINA DOROM S6 
30 monod 0,5mg 50 cpr5mg 

SAIZEN | S2 SELEGILINA EG S6 
1 fiala 1,33 mg 4UI + 1 fiala solv 1 ml 50 cpr5 mg 

SAIZEN | S2 SELES BETA III P2 
3 fiale 1,33 mg 4 UI + 3 fiale solv 1 ml 50 cpr 100 mg 

SAIZEN | S2 SELOKEN Ill P2 
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100 cpr riv 3,75 mg 


diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per 


inalaz 
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SELOKEN P2 SEQUACOR III P2 
5 fiale EV5mg5 ml 20 cpr riv 5 mg 

SELOKEN RETARD P2 SEQUACOR III P2 
28 cpr 200 mg 28 cpr riv 5 mg 

SELOZIDE P2 SEQUACOR III P2 
30 cpr 30 cpr riv 5 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR III P2 
20 cpr riv 1,25 mg 50 cpr riv 5 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR III P2 
28 cpr riv 1,25 mg 56 cpr riv 5 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR III P2 
30 cpr riv 1,25 mg 60 cpr riv 5 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR III P2 
50 cpr riv 1,25 mg 90 cpr riv 5 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR III P2 
56 cpr riv 1,25 mg 100 cpr riv 5 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR III P2 
60 cpr riv 1,25 mg 20 cpr riv 7,5 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR III P2 
90 cpr riv 1,25 mg 28 cpr riv 7,5 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR Ill P2 
100 cpr riv 1,25 mg 30 cpr riv 7,5 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR III P2 
20 cpr riv 2,5 mg 50 cpr riv 7,5 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR III P2 
28 cpr riv 2,5 mg 56 cpr riv 7,5 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR III P2 
30 cpr riv 2,5 mg 60 cpr riv 7,5 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR III P2 
50 cpr riv 2,5 mg 90 cpr riv 7,5 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR III P2 
56 cpr riv 2,5 mg 100 cpr riv 7,5 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR III P2 
60 cpr riv 2,5 mg 20 cpr riv 10 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR III P2 
90 cpr riv 2,5 mg 28 cpr riv 10 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR Ill P2 
100 cpr riv 2,5 mg 30 cpr riv 10 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR III P2 
20c pr riv 3,75 mg 50 cpr riv 10 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR III P2 
28 cpr riv 3,75 mg 56 cpr riv 10 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR Ill P2 
30 cpr riv 3,75 mg 60 cpr riv 10 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR Ill P2 
50 cpr riv 3,75 mg 90 cpr riv 10 mg 

SEQUACOR P2 SEQUACOR III P2 
56 cpr riv 3,75 mg 100 cpr riv 10 mg 

SEQUACOR P2 SEREKIS Il S9 
60 cpr riv 3,75 mg 10 supp 1 mg+40 mg 

SEQUACOR P2 SEREKIS Il S9 
90 cpr riv 3,75 mg 120 supp 1 mg+40 mg 

SEQUACOR P2 SERETIDE Il S9 


10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
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SERETIDE Il S9 SINESTIC I S3 

diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per 18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 

inalaz 

SINESTIC I S3 

SERETIDE Il S9 60 dosi 320/9 mcg polv inal 

diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per 

inalaz SINESTIC I S3 
SERETIDE s3 60 dosi 320/9 mcg polv 2 inal 

sosp inal 120 erog 25/50 mcg SINESTIC I S3 
SERETIDE s3 60 dosi 320/9 mcg polv 3 inal 

sosp inal 120 erog 25/125 mcg SINESTIC Il S9 
SERETIDE s3 60 dosi 320/9 mcg polv 10 inal 

sosp inal 120 erog 25/250 mcg SINESTIC Il S9 
SERETIDE DISKUS 50/100 s3 60 dosi 320/9 mcg polv 18 inal 

inal28d SINESTICMITE Il S9 
SERETIDE DISKUS 50/100 s3 S0.dos130/45.meg polvinal 

60 dosi polv inal SINESTICMITE I S3 
SERETIDE DISKUS 50/100 s3 3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 

3inal60 SINESTICMITE I S3 
SERETIDE DISKUS 50/250 s3 2 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 

inal28d SINESTICMITE I S3 
SERETIDE DISKUS 50/250 s3 10 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 

60 dosi polv inal SINESTICMITE I S3 
SERETIDE DISKUS 50/250 s3 18 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 

3inal60 SINESTICMITE I S3 
SERETIDE DISKUS 50/500 Il S9 1 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 

inal28d SINESTICMITE I S3 
SERETIDE DISKUS 50/500 s3 Zina 200 B0/45 

60 dosi polv inal SINESTICMITE I S3 
SERETIDE DISKUS 50/500 s3 Sin IM 204, S0,H5 

3inal60 SINESTICMITE I S3 
SEREVENT DISKUS s3 M0lnat 200,807, 

60 dosi 50 mcg polv inal SINESTICMITE I S3 
SEREVENT SOSPXINAL s3 LINA IM Z0d. 90/8, 

sosp inal 120 erog 25 mcg SKENAN I S7 
SEROFENE s4 16 cps 10 mg rilascio prolungato 

30 cpr 50 mg SKENAN | S7 
SINERTEC S5 16 cps 30 mg rilascio prolungato 

14 cpr 20 mg + 6 mg SKENAN | S7 
SINESTIC Il S9 16 cps 60 mg rilascio prolungato 

60 dosi 160/4,5 mcg polv inal SKENAN | S7 
SINESTIC Il S9 16 cps 100 mgrilascio prolungato 

10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal SOLDESAM I S9 
SINESTIC Il S9 3 fiale IM EV ev 4 mg 1 ml 

3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal SOLDESAM I S9 
SINESTIC I S3 grosso mfo:2% 

2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal SOLDESAM FTE I S9 
SINESTIC | S3 3 fiale IM EV 8mg2 ml 

18 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal SOLPLEX 40 I S5 
SINESTIC Il S9 soluz fisiol 500mI 

120 dosi 160/4,5 mcg polv inal SOLPLEX 40 I S5 
SINESTIC I S3 soluz gluc 500mI 

3 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal SOLPLEX 70 I S5 
SINESTIC | S3 soluz fisiol 500mI 

2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal SOLPLEX 70 I S5 
SINESTIC Il S9 soluz gluc 500mI 
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SOLUCORTEF Il S9 SOTALOLO M.G. P2 
1 flacone IM EV 100 mg 2 ml 100 cpr 80 mg 

SOLUCORTEF Il S9 SOTALOLO M.G. P2 
1 flacone IM EV 250 mg 2 ml 300 cpr 80 mg 

SOLUCORTEF Il S9 SOTALOLO RK P2 
1 flacone IM EV 500 mg 4 ml 28 cpr 80 mg 

SOLUMEDROL Il S9 SOTALOLO RK P2 
1 flacone IM EV 40 mg 1 ml 30 cpr 80 mg 

SOLUMEDROL Il S9 SOTALOLO RK P2 
1 fiala IM EV 125mg2 ml 40 cpr 80 mg 

SOLUMEDROL Il S9 SOTALOLO RK P2 
1 fiala IM EV 500 mg + 1 fiala solv 8 ml 50 cpr 80 mg 

SOLUMEDROL Il S9 SOTALOLO RK P2 
1 fiala IM EV 1g+ 1 fiala solv 16 ml 60 cpr 80 mg 

SOLUMEDROL Il S9 SOTALOLO RK P2 
1 flaconcino IM EV 2 g + 1 flaconcino solv 32 ml 100 cpr 80 mg 

SOTALEX Ill P2 SOTALOLO RK P2 
40 cpr 80 mg 300 cpr 80 mg 

SOTALOLO ANGEN. Ill P2 SOTALOLO RK P2 
40 cpr 80 mg 20 cpr 80 mg 

SOTALOLO ANGEN. Ill P2 SOTALOLO RK P2 
40 cpr 160 mg 28 cpr 80 mg 

SOTALOLO HEXAL Ill P2 SOTALOLO RK P2 
40 cpr 160 mg 30 cpr 80 mg 

SOTALOLO HEXAN Ill P2 SOTALOLO RK P2 
40 cpr 80 mg 40 cpr 80 mg 

SOTALOLO M.G. Ill P2 SOTALOLO RK P2 
flacone 20 cpr 80 mg 50 cpr 80 mg 

SOTALOLO M.G. Ill P2 SOTALOLO RK P2 
flacone 28 cpr 80 mg 60 cpr 80 mg 

SOTALOLO M.G. Ill P2 SOTALOLO RK P2 
flacone 30 cpr 80 mg 100 cpr 80 mg 

SOTALOLO M.G. Ill P2 SOTALOLO RK P2 
flacone 40 cpr 80 mg 300 cpr 80 mg 

SOTALOLO M.G. Ill P2 SOTALOLO RK P2 
flacone 50 cpr 80 mg 20 cpr 80 mg 

SOTALOLO M.G. Ill P2 SOTALOLO TEVA P2 
flacone 60 cpr 80 mg 20 cpr 80 mg 

SOTALOLO M.G. Ill P2 SOTALOLO TEVA P2 
flacone 100 cpr 80 mg 28 cpr 80 mg 

SOTALOLO M.G. Ill P2 SOTALOLO TEVA P2 
flacone 300 cpr 80 mg 30 cpr 80 mg 

SOTALOLO M.G. Ill P2 SOTALOLO TEVA P2 
20 cpr 80 mg 40 cpr 80 mg 

SOTALOLO M.G. Ill P2 SOTALOLO TEVA P2 
28 cpr 80 mg 50 cpr 80 mg 

SOTALOLO M.G. Ill P2 SOTALOLO TEVA P2 
30 cpr 80 mg 60 cpr 80 mg 

SOTALOLO M.G. Ill P2 SOTALOLO TEVA P2 
40 cpr 80 mg 100 cpr 80 mg 

SOTALOLO M.G. Ill P2 SOTALOLO TEVA P2 
50 cpr 80 mg 50 cpr 80 mg 

SOTALOLO M.G. Ill P2 SPIRIDAZIDE S5 
60 cpr 80 mg 20 cps 


=-,321;= È 


1fiala 10 g 0,15 % + erog 


—<.399, È 


3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 


12-5-2009 Supplemento ordinario n. 68 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 108 
SPIROCORT Il S9 SUPRECUR I S2 
turbohal.200d 100mcg depot 1siringa doppia cam 
SPIROCORT Il S9 SUPRECUR I S2 
100 dosi 200 mcg polv inal depot 3 siringhe doppia cam 
SPIROCORT Il S9 SUPREFACT I S2 
50 dosi 400 mcg polv inal 1 fiala SC 5,5 ml 
SPIROCORT Il S9 SUPREFACT DEPOT I S2 
aeros 20fl 0,125mg2m 1 siringa SC 6,6 mg 
SPIROCORT Il S9 SUPREFACT DEPOT 3 I S2 
sosp nebul 20 flaconcini 0,25 mg/1 ml 1 siringa SC 9,9 mg 
SPIROCORT Il S9 SUPREFACT NASALE I S2 
sosp nebul 20 flaconcini 0,5 mg/1 ml soluz nasale 100 dosi 10 mg/dose 
SPIROFUR S5 SUPRESOL Il S9 
10 cps 50 mg 1 flaconcino 40 mg + 1 fiala solv 1 ml 
SPIROFUR S5 SURRENOL Il S9 
20 cps 50 mg 10cpr 6mg 
SPIROLANG S5 SURRENOL Il S9 
16 cps 25mg 10cpr 30mg 
SPIROLANG S5 SUSTANON I S1 
10 cps 50 mg 1 fiala IM 250 mg 1 ml 
SPIROLANG S5 SYMBICORT I S3 
10 cps 100 mg 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
STANOZOLOLO S1 SYMBICORT Il S9 
10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv 
STENBOLONE S1 
SYMBICORT Il S9 
STRIANT S1 3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
30 cpr buccali 30 mg 
SYMBICORT Il S9 
STRIANT S1 2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
60 cpr buccali 30 mg 
SYMBICORT Il S9 
STRICNINA Il S6 18 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SUBOXONE Il S7 SYMBICORT I S3 
7 cpr sublingali 2 mg + 0,5 mg 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SUBOXONE Il S7 SYMBICORT I S9 
7 cpr sublinguali 8 mg + 2 mg 3 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SUBUTEX Il S7 SYMBICORT I S9 
7 cpr sublinguali 0,4 mg 2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SUBUTEX ll S7 SYMBICORT I S9 
7 cpr sublinguali 2 mg 10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SUBUTEX Il S7 SYMBICORT s9 
7 cpr sublinguali 8 mg 18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SUFENTANIL FRE Il S7 SYMBICORT s9 
5 fiale 1 ml 50 mcg/ml 2inal 120d 80/4,5mcg 
SUFENTANIL FRE Il S7 SYMBICORT s9 
5 fiale 5 ml 50 mcg/ml 3inal 120d 80/4,5mcg 
SUFENTANIL FRE Il S7 SYMBICORT s9 
5 fiale 20 ml 50 mcg/ml 10inal120d 80/4,5mcg 
SUFENTANIL HAM Il S7 SYMBICORT s9 
5 fiale EV 50 mcg 1ml 18inal120d 80/4,5mcg 
SUFENTANIL HAM Il S7 SYMBICORT s9 
5 fiale EV 250 mcg 5 ml 60 dosi 320/9 mcg polv inal 
SUFENTANIL HAM Il S7 SYMBICORT I S3 
5 fiale 50 mcg 20 ml 2 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 
SUPRECUR I s2 SYMBICORT Il S9 


20 cpr 20mg 
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SYMBICORT Il S9 TAMOXIFENE EG I S4 
10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 30 cpr riv 10 mg 
SYMBICORT Il S9 TAMOXIFENE EG I S4 
18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 20 cpr riv 20 mg 
SYMBICORTMITE Il S9 TAMOXIFENE HOSPIRA I S4 
60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 30 cpr 10 mg 
SYMBICORTMITE Il S9 TAMOXIFENE HOSPIRA I S4 
3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 20 cpr 20mg 
SYMBICORTMITE I S3 TAMOXIFENE MAYNE I S4 
2inal 60d 80/4,5 30 cpr 20 mg 
SYMBICORTMITE Il S9 TAMOXIFENE MONT. I S4 
10 monod 60d 80/4,5 mcg polv inal 30 cpr riv 10 mg 
SYMBICORTMITE I S3 TAMOXIFENE MONT. I S4 
18 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 20 cpr riv2 0 mg 
SYMBICORTMITE I S3 TAMOXIFENE RATIO. I S4 
120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 20 cpr 20mg 
SYMBICORTMITE Il S9 TAMOXIFENE SANDOZ I S4 
2 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 30 cpr 10 mg 
SYMBICORTMITE Il S9 TAMOXIFENE SANDOZ I S4 
3inal 120d 80/4, 20 cpr 20mg 
SYMBICORTMITE I S3 TAMOXIFENE SIGMATAU I S4 
10 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 30 cpr riv 10 mg 
SYMBICORTMITE Il S9 TAMOXIFENE SIGMATAU I S4 
18 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 30 cpr riv 20 mg 
SYNACTHEN I S2 TAMOXIFENE TEVA I S4 
1 fiala 0,25mg 1ml 30 cpr 10 mg 
SYNACTHEN DEPOT I S2 TAMOXIFENE TEVA I S4 
1 fiala IM 1 mg/ml 30 cpr 20 mg 
SYNTARIS BRONCH. Il S9 TARGET I S5 
"0,42% sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 10 ml 28 cpr 100+25 mg 
TALINILOLO Ill P2 TAULIZ I S5 
20 6 
TALWIN Il S7 SEA 
5 fiale IM EV 30 mg 1 ml TAULIZ 3 | S5 
20 cpr3mg 
TALWIN Il S7 
10 fiale IM EV 30 mg 1 ml TAVU Ill P2 
coll 2,5ml 
TAMOXENE s4 
30 cpr riv 10 mg TAVU Ii P2 
3 monod coll 2,5 ml 
TAMOXENE s4 
20 cpr riv 20 mg TEMGESIC Il S7 
5 fiale IM EV 0,3 mg 1 ml 
TAMOXIFEN REMEDIA s4 
30 cpr 10 mg TEMGESIC Il S7 
10 cpr sublinguali 0,2 mg 
TAMOXIFEN REMEDIA s4 
20 cpr 20 mg TENOMAX Ill P2 
50 cpr div 100 mg 
TAMOXIFENE AUROBINDO S4 
30 cpr riv 10 mg TENORETIC I S5 
14 cpr 100 mg + 25 mg 
TAMOXIFENE AUROBINDO s4 
20 cpr riv 20 mg TENORETIC I S5 
28 cpr 100 mg +25 mg 
TAMOXIFENE DEXO S4 
30 cpr riv 10 mg TENORETIC MITE I S5 
28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
TAMOXIFENE DEXO s4 
20 cpr riv 20 mg TENORMIN Ill P2 
14 cpr 100 mg 
TAMOXIFENE DEXO s4 
30 cpr 10 mg TENORMIN Ill P2 
10 fiale EV 5 mg 10 ml 
TAMOXIFENE DEXO s4 
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TENORMIN P2 TESTOGEL I SI 
42 cpr 100 mg gel 10bust 50mg 
TENSADIUR S5 TESTOGEL I SI 
14 cpr div 5/6,25 mg gel 14bust 50mg 
TENSADIUR S5 TESTOGEL I SI 
14 cpr div 10 mg + 12,5 mg gel 28bust 50mg 
TENSADIUR S5 TESTOGEL I SI 
14 cpr div 20/25 mg 30 buste 50 mg 
TENSADIUR S5 TESTOGEL I SI 
28 cpr 10 mg/12,5 mg gel 50bust 50mg 
TENSIBLOCK P2 TESTOGEL I SI 
42 cpr 100 mg gel 60bust 50mg 
TENSOZIDE S5 TESTOGEL I SI 
14 cpr 20 mg + 12,5mg gel 90bust 50mg 
TERTATOLOLO P2 TESTOGEL I SI 
gel 100bust 50mg 
TESTIM S1 
gel 7 tubi5g 50 mg TESTOLATTONE | S4 
TESTIM S1 TESTOVIRON I SI 
gel 14 tubi 5 g 50 mg 1 fiala IM 100 mg 1 ml 
TESTIM S1 TESTOVIRON I SI 
30 tubi 50 mg 1 fiala IM 250 mg/ml 
TESTIM S1 TESTOVIS I SI 
gel 90 tubi 5 g 50 mg 2 fiale IM 50mg 2 ml 
TESTO ENANT S1 TESTOVIS I SI 
1 fiala IM 100 mg/ml 2 fiale IM 100 mg 2 ml 
TESTO ENANT S1 TETRAIDROGESTRINONE I S1 
1 fiala IM 250mg2 ml 
TETRASPAN I S5 
TESTOGEL S1 10 sacche 500 ml 100 mg/ml 
gel 1bust 25mg 
TETRASPAN I S5 
TESTOGEL S1 20 sacche 500 ml 100 mg/ml 
gel 2bust 25mg 
TETRASPAN I S5 
TESTOGEL S1 10 sacche 1000 ml 100 mg/ml 
gel 7bust 25mg 
TETRASPAN I S5 
TESTOGEL S1 10 flaconi 500 ml 60 mg/ml 
SEL TOBUstESnio TETRASPAN I S5 
TESTOGEL S1 10 sacche 250 ml 60 mg/ml 
SELES ZORO TETRASPAN I S5 
TESTOGEL S1 20 sacche 250 ml 60 mg/ml 
SEL SPaUsta Srna TETRASPAN I S5 
TESTOGEL S1 10 sacche 500 ml 60 mg/ml 
gel 30bust 25mg 
TETRASPAN I S5 
TESTOGEL S1 20 sacche 500 ml 60 mg/ml 
SElSONUSt ASI TETRASPAN I S5 
TESTOGEL S1 10 sacche 1000 ml 60 mg/ml 
gel 60bust 25mg 
TETRASPAN I S5 
TESTOGEL S1 10 sacche 500 ml 100 mg/ml 
gel 90bust 25mg 
TETRASPAN I S5 
TESTOGEL S1 10 sacche 250 ml 100 mg/ml 
gel 100bust 25mg 
TETRASPAN I S5 
TESTOGEL S1 20 sacche 250 ml 100 mg/ml 
gel 1 bust 50mg 
TETRIZOLINA Il S6 
TESTOGEL S1 
gel 2bust 50mg TIAFORT I S5 
28 cpr riv 600/12,5mg 
TESTOGEL S1 


gel 7bust 50mg 


— 324 —È 


coll 2,5 ml 0,25% rilascio prolungato 


20 cpr 10mg 
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TIAFORT S5 TIMOPTOL XE Ill P2 
56 cpr riv 600/12,5mg coll 2,5 ml 0,50% rilascio prolungato 

TIAFORT S5 TOPSTER Il S9 
98 cpr riv 600/12,5mg 14 dosi 35 ml schiuma rett 

TIAFORT S5 TOPSTER Il S9 
280 cpr riv 600/12,5mg 10 supp3 mg 

TIARTAN S5 TOPSTER Il S9 
28 cprriv 600 mg + 12,5 10 clismi 3 mg sosp rett + 10 cannule 
mg rett 

TIARTAN S5 TORADIUR I S5 
56 cpr riv 600 mg + 12,5 mg 14 cpr div 10 mg 

TIARTAN S5 TORADIUR I S5 
98 cpr riv 600 mg + 12,5 mg 5 fiale EV 10mg2ml 

TIARTAN S5 TORADIUR I S5 
280 cpr riv 600 mg + 12,5 mg 1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 

TIMICON 2 P2 TORADIUR I S5 
coll 5 ml 28 cpr 2,5mg 

TIMICON 4 P2 TORASEMIDE ALTER I S5 
coll 5 ml 14 cpr 10 mg 

TIMOD P2 TORASEMIDE GERMED PLIVA I S5 
coll 10mI 0,25% 14 cpr 10 mg 

TIMOD P2 TORASEMIDE GERMED PLIVA I S5 
coll 10mI 0,50% 28 cpr 10mg 

TIMOGEL P2 TORASEMIDE GERMED PLIVA I S5 
gel oft 30 monod 0,4 g 30 cpr 10 mg 

TIMOLABAK P2 TORASEMIDE GERMED PLIVA I S5 
coll 5 ml 0,25% 50 cpr 10 mg 

TIMOLABAK P2 TORASEMIDE GERMED PLIVA I S5 
coll 5 ml 0,5% 100 cpr 10 mg 

TIMOLOLO NOVARTIS P2 TORASEMIDE GERMED PLIVA I S5 
coll 5 ml 0,25% 112 cpr 10mg 

TIMOLOLO NOVARTIS P2 TORASEMIDE HEX. I S5 
coll 5 ml 0,5% 10 cpr 10mg 

TIMOLUX P2 TORASEMIDE HEX. I S5 
coll 5 ml 0,25% 14 cpr 10mg 

TIMOLUX P2 TORASEMIDE HEX. I S5 
coll 5 ml 0,5% 20 cpr 10mg 

TIMOPTOL P2 TORASEMIDE HEX. I S5 
coll 3mI 0,25% c/dos 28 cpr 10mg 

TIMOPTOL P2 TORASEMIDE HEX. I S5 
coll 5 ml 0,25% 30 cpr 10 mg 

TIMOPTOL P2 TORASEMIDE HEX. I S5 
coll 3mI 0,5% c/dos 50 cpr 10 mg 

TIMOPTOL P2 TORASEMIDE HEX. I S5 
coll 5 ml 0,5% 56 cpr 10 mg 

TIMOPTOL P2 TORASEMIDE HEX. I S5 
30 monod 0,20 ml 0,25% 100 cpr 10 mg 

TIMOPTOL P2 TORASEMIDE HEX. I S5 
30 monod coll 0,2 ml 0,5% 400 cpr 10 mg 

TIMOPTOL XE P2 TORASEMIDE HEX. I S5 
soluz gelificante 2,5 ml 0,25% 10 cpr 10mg 

TIMOPTOL XE P2 TORASEMIDE HEX. I S5 
soluz gelificante 2,5 ml 0,50% 14 cpr 10 mg 

TIMOPTOL XE P2 TORASEMIDE HEX. I S5 


945 =È 
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TORASEMIDE HEX. S5 TORASEMIDE TEVA I S5 
28 cpr 10 mg 56 cpr 2,5mg 
TORASEMIDE HEX. S5 TORASEMIDE TEVA I S5 
30 cpr 10 mg 100 cpr 2,5 mg 
TORASEMIDE HEX. S5 TORASEMIDE TEVA I S5 
50 cpr 10 mg 20 cpr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. S5 TORASEMIDE TEVA I S5 
56 cpr 10mg 28 cpr 10mg 
TORASEMIDE HEX. S5 TORASEMIDE TEVA I S5 
100 cpr 10 mg 30 cpr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. S5 TORASEMIDE TEVA I S5 
400 cpr 10 mgl 50 cpr 10 mg 
TORASEMIDE M.G. S5 TORASEMIDE TEVA I S5 
10 cpr 10mg 100 cpr 10 mg 
TORASEMIDE M.G. S5 TORASEMIDE TEVA I S5 
14 cpr 10mg 400 cpr 10 mg 
TORASEMIDE M.G. S5 TORASEMIDE TEVA I S5 
20 cpr 10 mg 14 cpr 10mg 
TORASEMIDE M.G. S5 TOSTREX I SI 
28 cpr 10 mg gel multidose 60 g 2% 
TORASEMIDE M.G. S5 TOSTREX I SI 
30 cpr 10 mg gel 3 multidose 60 g 2% 
TORASEMIDE M.G. S5 TOSTREX I SI 
50 cpr 10mg gel 2 multidose 60 g 2% 
TORASEMIDE M.G. S5 TRAKOR Ill P2 
56 cpr 10mg 28 cpr div 6,25 mg 
TORASEMIDE M.G. S5 TRAKOR III P2 
100 cpr10 mg 30 cpr div 25 mg 
TORASEMIDE M.G. S5 TRAMAZOLINA Il S6 
400 cpr10 mg 
TRANDATE III P2 
TORASEMIDE M.G. S5 30 cpr 100 mg 
10 10 
i TRANDATE I P2 
TORASEMIDE M.G. S5 30 cpr 200 mg 
14 cpr 10 mg 
TRANDATE III P2 
TORASEMIDE M.G. S5 1 flaconcino EV 100 mg 20 ml 
20 10 
SAI TRANDIUR Il P2 
TORASEMIDE M.G. S5 30 cpr 200 mg + 20 mg 
28 cpr 10 mg 
TRANILCIPROMINA S6 
TORASEMIDE M.G. S5 
TRANSTEC S7 
30 cpr 10 mg 
3 cerotti transd 35 mcg/h 
TORASEMIDE M.G. S5 
TRANSTEC S7 
50 cpr 10 mg 
5 cerotti transd 35 mcg/h 
TORASEMIDE M.G. S5 
TRANSTEC S7 
56 cpr 10mg 
10 cerotti transd 20mg 35mcg/h 
TORASEMIDE M.G. S5 
100 cpr 10 mg TRANSTEC S7 
3 cerotti transd 52,5 mcg/h 
TORASEMIDE M.G. S5 
400 cpr 10 mg TRANSTEC S7 
5 cerotti transd 52,5 mcg/h 
TORASEMIDE TEVA S5 
20 cpr 2,5 mg TRANSTEC S7 
10 cerotti transd 30mg 52,5mcg/h 
TORASEMIDE TEVA S5 
28 cpr 2,5 mg TRANSTEC S7 
3 cerotti transd 70 mcg/h 
TORASEMIDE TEVA S5 
TRANSTEC S7 


50 cpr 2,5 mg 


2.336: 


5 cerotti transd 70 mcg/h 


12-5-2009 Supplemento ordinario n. 68 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 108 


TRANSTEC Il S7 TWICE Il S7 
10 cerotti transd 40mg 70mcg/h 16 cps 30 mg rilascio prolungato 
TRASITENSIN RETARD | S5 TWICE Il S7 
30 cpr riv 160 mg + 20 mg rilascio prolungato 16 cps 60 mg rilascio prolungato 
TRAZYL Il S6 TWICE Il S7 
coll 5ml 1% + flaconcino 5mI 16 cps 100 mgrilascio prolungato 
TRAZYL Il S6 ULTIVA Il S7 
coll flaconcino liof 5 ml 2% + flaconcino solv 5 ml 5 flaconi EV 1 mg 
TRENBOLONE | S1 ULTIVA Il S7 
5 flaconi EV 2 mg 
TRIAMTERENE | S5 
ULTIVA Il S7 
TRIAMVIRGI Il S9 


5 flaconi EV 5 mg 


3 fiale 40 mg 1 ml 


ULTRALAN Il S9 
TRIAMVIRGI Il S9 10 cpr 20 mg 
iniet 3 fiale 80mg 2ml 
ULTRAPROCT Il S9 


TRIATEC HCT 2,5 I S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


12 supposte 


ULTRAPROCT Il S9 


TRIATEC HCT 5 | S5 ung rett 30 g 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


ULTRAPROCT COMBI Il S9 
TRICLORMETIAZIDE I S5 
pom+supp 

TRIQUISIC Il S7 ULTRATARD 1 82 
3 cerotti transd 20mg 35mcg/h 1 fiala SC 10 ml 40 UI / ml 

TRIQUISIC Il S7 ULTRATARD 1 82 
5 cerotti transd 20mg 35mcg/h 5 fiale SC 10 ml 40UI/ml 

TRIQUISIC Il S7 ULTRATARD I S2 
10 cerotti transd 20mg 35mcg/h 1 fiala SC 1.000 UI 10 ml 

TRIQUISIC Il S7 ULTRATARD I 82 
3 cerotti transd 30mg 52,5mcg/h 5 fiale SC 10 ml 100 UI / ml 

TRIQUISIC Il S7 UMANALBUMIN I SS 
5 cerotti transd 30mg 52,5mcg/h 1 flacone EV 50 ml 20% 

TRIQUISIC Il S7 UMANALBUMIN I SS 
10 cerotti transd 30mg 52,5mcg/h 1 flacone 250 ml 5% 

TRIQUISIC Il S7 UMANALBUMIN I SS 
3 cerotti transd 40mg 70mcg/h 1 flacone EV 50 ml 25% 

TRIQUISIC Il S7 UMANALBUMIN I SS 
5 cerotti transd 40mg 70mcg/h 1 flacone EV 100 ml 20% 

TRIQUISIC Il S7 UNIPRILDIUR I SS 
10 cerotti transd 40mg 70mcg/h 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

TROFODERMIN I S1 UNIPRILDIUR I SS 
crema derm 10 g 14 cpr5mg + 25mg 

TROFODERMIN I SI URACTONE I SS 
crema derm 30g 10 cpr 100 mg 

TROFODERMIN I S1 URBASON Il S9 
crema derm 50 g 10 cpr 4mg 

TROFODERMIN I SI URBASON Il S9 
spray derm 30 ml 10 cpr 8 mgrilascio prolungato 

TUAMINOEPTANO Il S6 URBASON Il S9 

TURM Il S9 10 cpr 4 mg rilascio prolungato 
soluz nebul 30 ml 0,1% URBASON SOLUB. Il S9 

TUROPTIN Ill P2 3 fiale 20 mg + 3 fiale solv 1 ml 
coll 5 ml 0,1% URBASON SOLUB. Il S9 

TUROPTIN Il P2 1 fiala 40 mg + 1 fiala solv 1 ml 
coll 5 ml 0,3% URBASON SOLUB.FTE Il S9 

TWICE Il S7 1 fiala EV 250 mg + 1 fiala solv 5 ml 


16 cps 10 mg rilascio prolungato 
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VASORETIC S5 VISKEN HI P2 
14 cpr 20 mg + 12,5 mg 30 cpr 5 mg 

VASPERDIL Ill P2 VISTAGAN III P2 
14 cpr riv 5 mg + 12,5 mg coll 5 ml 0,5% 

VASPERDIL Ill P2 VISTAGAN III P2 
28 cpr riv 5 mg+ 12,5 mg coll 5 ml 0,25% 

VASPERDIL Ill P2 VISTAGAN III P2 
14 cpr riv 10 mg + 25 mg coll 5 ml 0,1% 

VASPERDIL Ill P2 VISTAGAN Ill P2 
28 cpr riv 10 mg +25 mg 30 monod coll 0,4ml 0,5% 

VENTMAX S3 VISTAGAN III P2 
30 cpr 2 mg 60 monod coll 0,4 ml 0,5% 

VENTMAX S3 VOLMAX I S3 
30 cpr 4mg 30 cpr 4 mg rilascio prolungato 

VENTMAX S3 VOLMAX I S3 
scir 200 ml 0,048% 30 cpr 8 mg rilascio prolungato 

VENTMAX S3 VOLUVEN I S5 
aerosol 200d 10 flaconi infus 250 ml 

VENTMAX S3 VOLUVEN I S5 
sosp inal 100 erog 200 mcg 10 flaconi infus 500 ml 

VENTMAX S3 VOLUVEN I S5 
soluz nebul 20 fiale 2,5 mg 2 ml 10 sacche 250 ml c/sovrasacca 

VENTMAX S3 VOLUVEN I S5 
soluz nebul 20 fiale 5 mg 2 ml 20 sacche 250 ml c/sovrasacca 

VENTMAX JET S3 VOLUVEN I S5 
aeros 200d 100mcg 10 sacche 500 ml c/sovrasacca 

VENTOFLU Il S9 VOLUVEN I S5 
soluz nebul 15 fiale 2 ml 0,1% 15 sacche 500 ml c/sovrasacca 

VENTOFLU Il S9 VOLUVEN I S5 
soluz nebul 15 fiale 2 ml 0,05% 40 sacche 250 ml s/sovrasacca 

VENTOLIN S3 VOLUVEN I S5 
30 cpr eff 2 mg 40 sacche 250 ml s/sovrasacca 

VENTOLIN S3 VOLUVEN I S5 
sosp inal 200 erog 100 mcg 25 sacche 250 ml 

VENTOLIN S3 VOLUVEN I S5 
30 cps 6 mg control 15 sacche 500 ml 6% 

VENTOLIN S3 VOLUVEN I S5 
scir 200 ml 0,024% 20 sacche infus 500 ml 

VENTOLIN 100 S3 VOLUVEN I S5 
10 fiale EV 100 mcg 5 mi 30 sacche infus 250 ml 

VENTOLIN 500 S3 VOLUVEN I S5 
10 fiale IM 500mcg 1 ml 35 sacche infus 250 ml 

VENTOLIN DISKUS S3 VOLUVEN I S5 
60 erog 200 mcg polv inal 40 sacche infus 250 ml 

VENTOLIN ESPETTOR. S3 WINDEROL I S3 
20 cps 10 cps polvere 12 mcg + inalatore 

VEROXIL S5 \WINDEROL I S3 
30 cpr 2,5 mg 20 cps polvere 12 mcg + inalatore 

VIAREX Il S9 WINDEROL I S3 
aeros nas 20g 30 cps polvere 12 mcg + inalatore 

VIAREX INALANTE Il S9 \WINDEROL I S3 
aeros 20g 50 cps polvere 12 mcg + inalatori 

VIASPAN | S5 WINDEROL I S3 
Gsacche 1lt 56 cps polvere 12 mcg + inalatore 


— 328 — 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
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WINDEROL S3 ZESTORETIC I S5 
60 cps polvere 12 mcg + inalatore 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 
WINDEROL S3 ZESTORETIC I S5 
100 cps polvere 12 mcg + inalatore 42 cpr 20 mg + 12,5 mg 
WINDEROL S3 ZILPATEROL I SI 
120 cps polvere 12 mcg + inalatore 
ZIMOSER I S2 
WINDEROL s3 Tfiala SC IM 4UI + 1fiala 1ml 
180 cps polvere 12 mcg + inalatore ZINADIUR | S5 
WINDEROL S3 14 cpr riv 5/6,25 mg 
200 cps polvere 12 mcg + inalatore 
ZINADIUR I S5 
WINDEROL S3 14 cpr riv 20/25 mg 
100 cps polvere 12 mcg + 2 inalatori 
ZINADIUR I S5 
WINDEROL S3 28 cpr riv 10/12,5 mg 
200 cps polvere 12 mcg + 4 inalatori 
ZINADIUR 10 I S5 
WINDEROL S3 14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 
500 cps polvere 12 mcg + 50 inalatori 
ZOLADEX 10,8 I S2 
WINDEROL S3 "DEPOT" 1 siringa SC 10,8 mg 
50 cps 12 mcg 
ZOLADEX 3,6 I S2 
WINDEROL S3 "DEPOT" 1 siringa sc 3,6 mg 
60 cps 12 mcg 
ZOMACTON I S2 
XALACOM I P2 1 fiala SC 4 mg + 1 fiala solv 3,5 ml 
coll 2,5 ml 
ZOPRAZIDE I S5 
XALACOM Ill P2 14 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
3 monod coll 2,5 ml 
ZOPRAZIDE I S5 
XAVIN Il S9 28 cprriv 30 mg + 12,5 mg 
sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/ml 
ZOPRAZIDE I S5 
XAVIN Il S9 30 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
sosp nebul 20 fiale 0,5 mg/ml 
ZOPRAZIDE I S5 
XEROTIL Il S6 50 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
os gtt fl 30mI 0,25% 
ZOPRAZIDE I S5 
XILOMETAZOLINA Il S6 56 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
XILOPAR Il S6 ZOPRAZIDE I S5 
30 os liof 1,25 mg 100 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
XIPAMIDE S5 ZOPRAZIDE I S5 
90 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
ZANTIPRIDE S5 
14 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
ZANTIPRIDE S5 
28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 
ZANTIPRIDE S5 
30 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
ZANTIPRIDE S5 
50 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
ZANTIPRIDE S5 
56 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
ZANTIPRIDE S5 
100 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
ZAROXOLYN 10 S5 
50 cpr 10 mg 
ZAROXOLYN 5 S5 
50 cpr5mg 
ZERANOL S1 
ZESTORETIC S5 
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Sezione 5 


PRATICHE e METODI VIETATI IN GARA e FUORI GARA 


AUMENTO DEL TRASPORTO EMATICO DI OSSIGENO 


1) Processi che aumentano artificialmente la massa eritrocitaria. 

Sono proibite le trasfusioni di sangue sia autologhe che eterologhe, salvo che per comprovate finalità 
terapeutiche. È altresì vietata la trasfusione di soli eritrociti. 

È proibita la somministrazione di Epoetina di qualsiasi tipo e di qualsiasi altra sostanza atta a produrre una 
stimolazione eritropoietica. 

È proibito l'uso di pratiche ipobariche/ipossiche 


2) Trasportatori di Ossigeno (Carrier). 
Sono proibiti l'uso di procedure, metodi e composti che consentono alla massa plasmatica di aumentare il 
trasporto di ossigeno rispetto alle condizioni basali, ivi compresi: 
Emoglobine modificate; 
Poliemoglobine; 
Emoglobine ottenute con tecniche ricombinanti; 
Emoglobine coniugate; 
Emoglobine microincapsulate; 
Emoglobina destran-benzen-tricarbossilato (Hb-Dex-BTC); 
Emoglobina bis-(3,5 dibromoscalicil) fumarato (alfa, alfa-HB); 
Emoglobina - raffinosio; 
Perfluorocomposti in grado di trasportare ossigeno, ivi compresi: 
F-Tributilammina; 
Fluosol DA 20 (Perfluorodecalina + perfluorotripropilammina); 
Perfluorodecalina (Flutec PP5); 
Perfluorottil Bromuro (C8F17Br); 
Perfluorodiclorottano ( C8F16C12); 
Dodecafluoropentano (DDFP); 
Perfluorocarbossilato stabilizzato con microparticelle di Ag — 
AgCo02 (CF2)n-CF3 con n = 10-12-14-16; 


3) Modificatori allosterici dell'emoglobina. 

È proibito l'uso di procedure, metodi e composti che consentono di modificare allostericamente l'emoglobina 
al fine di aumentare il rilascio di ossigeno della stessa a livello periferico, ivi compresi l'Efaproxiral (RSR 13) 
e correlati, nonché la somministrazione di 2-3-difosfoglicerato e di metil-acetilfosfato. 


M2. MANIPOLAZIONE CHIMICA E FISICA 


INTERVENTI SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEL SANGUE E DELLE URINE E 
DEI CAMPIONI BIOLOGICI 


1) Utilizzo di sostanze che modificano artificialmente il pH, l'effetto tampone e/o il volume totale del sangue 
(plasma expanders). 
In particolare è proibita la somministrazione per infusione di tutte quelle sostanze che siano in grado di 
aumentare la volemia (anche per effetto osmotico), di modificare il pH e/o l'effetto tampone del sangue ivi 
compresi: 
Polimeri dei monosaccaridi, ivi compresi l'Amido idrossidietilato (etamido, HES) e il Destrano; 
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Gelatina; 

Albumina umana; 

Soluzione di Ringer lattato; 

Soluzione di Ringer acetato; 

Soluzioni iso/ipertoniche; 

Soluzioni di bicarbonato Sodico ed altre soluzioni basiche; 


Altre infusioni endovenose (superiori a 50 ml) attuate pre (12 ore), durante o post (12 ore) competi- 
zione devono essere giustificate da urgenti finalità terapeutiche o da indagini cliniche e certificate dal medico 
prescrittore. 


2) Utilizzo di sostanze che alterano la composizione e le caratteristiche biochimiche del campione 
biologico. 
È vietata altresì l'assunzione di tutte le sostanze che possano in qualsiasi modo alterare la normale 
escrezione urinaria di farmaci e/o mascherare l'eventuale assunzione di sostanze proibite per doping, ivi 
compresi: 
Bromantan; 
Vasopressina e derivati; 


3) Manipolazione del campione biologico per alterarne la sua integrità. 

Sia prima che dopo la raccolta del campione è proibito l'uso di procedure, metodi e composti che alterano o 
sono indirizzati ad alterare l’autenticità, l'integrità, la validità dei campioni nonchè il regolare responso 
analitico, ivi incluse: 

e l'immissione in vescica attraverso cateterizzazione di "urina pulita", soluzione fisiologica, acqua 
distillata e di ogni qualsiasi altro liquido che possa alterare sia la concentrazione che la 
composizione del campione stesso; 

e l'addizione al campione di sostanze ossidanti (come Ipoclorito di Sodio. Perossido di Idrogeno) e di 
sostanze che comunque siano in grado di alterare la composizione quali/quantitativa del campione 
prelevato. 

e È altresì vietata l'alterazione della concentrazione del campione tramite aggiunta di qualsiasi 
solvente. 


M3. DOPING GENETICO 


È proibito il trasferimento di cellule o elementi genetici o l'utilizzo di cellule , elementi genetici o agenti farma- 
coologici capaci di modulare l'espressione di geni endogeni, allo scopo di migliorare la performance atletica. 


Sono proibiti gli agonisti del recettore delta attivato del Proliferatore del Perossisoma (PPARdelta) (ad es. GW 
1516) e gli agonisti dell'asse della protein chinasi attivata dal PPARdelta-AMP (ad es. AICAR). 


M4. ALTRI METODI E PRATICHE VIETATI 


Sono proibiti procedure, metodi e composti capaci di esplicare effetti anabolizzanti, o di produzione e rilascio 
endogeno di ormoni, ivi compresi gli omologhi e/o i derivati della classe egli steroidi conosciuti con il nome di 
"Ecdysteroides" e i peptidi di qualsiasi origine in grado di svolgere le azioni sopra indicate. 
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MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico: 


— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, 
piazza G. Verdi, 10 - @® 06 85082147; 


— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, 
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina). 


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 
corrispondenza potranno essere inviate a: 


Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE 

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici 
Piazza Verdi 10, 00198 Roma 

fax: 06-8508-4117 

e-mail: editoriale@ipzs.it 


avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di 
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione. 
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CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*) 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) 
CANONE DI ABBONAMENTO 


Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: 
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale 
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semes 


Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: 
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annual 
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semes 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: 
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annual 
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semes 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: 
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annual 
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semes 
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: 
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annual 
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semes 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: 
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annual 
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semes 


Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: 
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annual 
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semes 
Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli 
delle quattro serie speciali: 
(di cui spese di spedizione € 264,45) 
(di cui spese di spedizione € 132,22) 
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1 L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili 
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - 
prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009. 


CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) 


PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre le spese di spedizione) 


Prezzi di vendita: serie generale 
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico 
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico 


I.V.A. 4% a carico dell'Editore 
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5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI 
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale 295,00 
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale 162,00 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II 
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale 85,00 
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale 53,00 


Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 
..V.A. 20% inclusa 


RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 


Abbonamento annuo 

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% 
Volume separato (oltre le spese di spedizione) 
.V.A. 4% a carico dell'Editore 


Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. 
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. 


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. 


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI Al SOLI COSTI DI ABBONAMENTO 


ABBONAMENTI UFFICI STATALI 
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento 


* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C. 
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